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ソフトウェアマニュアル 

エコログ（プリンターに蓄積されたエコ関連のログ情報) 
を集計するための「ェコログ集計ツール」について記載さ 
れています。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


はじめに 




本マニュアルは、「エコ□グ窠計ツール」の機能および操作方法とセットアップ方法について記載してあります。 
本マニュアルの各機能を十分にご理解の上、正しくお使いいただくよろお願いいたします。 


し注思 


(1) 本ソフトウェアおよび、マニュアル（以下、単にソフトウェア）の著作権は、カシオ計算機株式会社およびカシオ電子工業株式会社の所有です。 

(2) 本ソフトウェアの一部または、全部を無断で使用、複製することは禁止されています。 

(3) 本ソフトウェアの仕様ならびに、記載内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(4) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows 2000 Operating System 日本語版を Windows 2〇〇〇と表記しています。 

(5) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows XP Operating System 日本語版を Windows XP と表記しています。 

(6) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows Server 2003日本語版を Windows Server 2003と表記しています。 

(了） 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows Vista Operating System 日本語版を Windows Vista と表記しています。 

(8) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows Server 2008日本語版を Windows Server 2008と表記しています。 

(9) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows 7日本語版を Windows 了と表記しています。 

(10) Windows に関する操作や概要につきましては、それぞれ付属のマニュアルをご覧ください。 

(11) 本ソフトウェアの内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたらご連絡く 
ださい。 

(12) 本ソフトウェアを運用した結果の影響につきましては、（1〇)項にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

(13) 本マニュアルに記載されている画面は、開発中のものです。実際の画面と異なる場合があります。 

(14) ご利用いただく環境によって、実際の画面表示と本マニュアル中の画面の図とで差異が見られる場合があります。 

(15) SPEEDIA はカシオ計算機株式会社の登録商標です。 

(16) Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista および Excel は、米国 Microsoft 0〇113〇「&11〇门の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

(17) その他記載された会社名および製品名等は、該当する各社の登録商標または商標です。 

(18) 本文中またはソフトウェア上の記載には、必ずしも商標表示（吹™マーク）を付記していません。 
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目次 
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エコログ集計ツールの動作璟境 . 12 
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參プリンター選択（メニュー「ファイル」—「プリンター選択」、「プリンター選択」ボタン） . 40 

參更新（メニュー「表示」—「最新の情報に更新」、「更新」ボタン） . 44 
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參’-‘のみ更新（メニュー「表爪」—‘のみ更新」、‘のみ更新」ボタン） . 44 

參’-‘のみ自動更新モード（メニュー「表示」—‘のみ自動更新モード」） . 45 

參表示項目設定（メニュー「表示」—「表示項目設定」） . 46 

參プリンター合計の表示設定（メニュー「表示」—「プリンター合計の表示」） . 47 

參並べ替え機能（「並べ替え条件」「並べ替え順」） . 48 

參 CSV 出力（メニュー「ファイル」 —「 CSV 出力」） . 49 

參印刷（メニュー「ファイル」—「印刷」） . 50 

參印刷プレビュー（メニュー「ファイル」—「印刷プレビュー」） . 51 

參バージョン情報表示（メニュー「ヘルプ」—「バージョン情報」） . 52 

參ヘルプ機能（メニュー「ヘルプ」） . 52 

エコ□グ集計ツールの便利な使い方/こんな場合は？ . 53 

■エコ情報一覧表示 . 53 

■甜票設€ . 58 

■対象プ U ンターの追加 . 59 

■CSV 出力 . 59 

システム設計上の与 fe 、 事項 . 60 
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「見えるエコ」、「簡単エコ」を促進する機能の紹介 

本プリンターでは、お客様のエコ推進に役立てていただく為に、以下の5つの機能をご用意しております。 

① 簡単エコ印刷ナビ 

プリンターとして 「 CASIO 簡単エコ印刷」を選択して印刷を行うと、その印刷物のプレビューが表示され、両面•マルチページ • 
トブーセーブなどのエコモード設定を、非常に簡単かつ分かりやすく指定/変更することができます。また、ユーザー別エコ□グ 
機能を有するプリンターの場合には、自分のエコ状況や印刷枚数ち表示でき、自分のエコの進陟状況がわかります。 

② 一発エコ設定（簡単設定） 

プリンターの 節電ボタンを 長押し（約4秒）することにより、そのプリンターに接続しているコンピューターのプリンタードライ 
バー設定及び簡単エコ印刷ナビの設定を、エコモード設定（両面•マルチページ • トナーセーブ）に一斉に変更します。 

※再度節電ボタンを長押しするとエコモードを解除します。 

※… ㊀ 匕設定にて、一発エコ設定のエコレベルを変更することができます。 

※一斉変更するには各コンピューターにプリンター監視ツール 「 SPEEDIA マネージャー」をインス!-ールしておく必要があります。 

③ エコレベル印刷 

澤マークを印刷することにより、エコ□ジーに配慮した印刷の度合い（両面、マルチページ、トブーセーブの3ポイント）を 
用紙の余白に印刷します。 

④ 自動スリープスケジュール 

時間帯別に過去の印刷実績を蓄積し、その時間帯別印刷実績に基づき、印刷実績が多い時間帯はプリンターをレディ状態に、印刷 
実績が少ない時間帯はスリープ状態に、自動的にプリンターの状態を制御して、最適かつ省エネとなる印刷環境を提供します。 

この自動スリープスケジュール機能は、プリンターのパネル設定または Web 設定の節電形態にて指定できます。 

⑤ エコ□グ集計 

各プリンターの消費電力、 C 0 2 換算値や印刷枚数、両面•マルチページの使用頻度を、年度別•月毎に1年間分一覧表示し、削減 
指標設定の参考としたり進陟確認することが'できます。更にプリンターの寿命管理を一覧表示することちできます。 

また、ユーザー別エコ□グ機能を有するプリンターの場合、ユーザー別のエコ状況や印刷枚数を、年度別•月毎に1年間分一覧表示 
することちで含ます。 


本マニュアルはエコ□グ(プリンターに蓄積されたエコ関連の□グ情報）を集計するツール「エコ□グ集計ツール」に関して記載しております。 


5 




エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 





エコモード（両面.マルチへ。—シ'、 ■ トナ—セ—ブ）で印刷 


SPEEDIA マネージャーに通知 


ェコモード設定 



エコ□グ情報の収集 


④自動スリープスケジュール 


②一発エコ設定 

(節電ボタン長押し） 


①簡単エコ印刷ナビ 

/プリンタードライ/く一 


ェコモード 
(両面■マルチぺージ 
トナーセー ブ） 



)print 00W 


③エコレベル印刷 


印刷 アプリケーシヨン 

プログラム 


※プリンター制御ソフト、簡単 エコ 印刷ナビ、ドライバー、 SPEEDIA マネージャーについては、 
「見える エコ」、 「簡単 エコ」 に対]®したバージョンが必要です。 


エコ□グ情報 

(エコモード印刷/通常印刷と 
も、内蔵メモリにログを蓄 
積•保存します。） 


エコログ 
集計 ツール 


⑤エコログ集計 


消費電力、 co 2 換算値や印刷枚数、また両面•マルチページの使用頻度を、 
月ごとに一覧表示します。また、ユーザー別のエコ状況や印刷枚数も一覧 
表示できます（ユーザ別エコ□グ機能を有するプリンターの場合)。 


<「見えるエコ」、「簡単エコ」を促進する機能概要図> 
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エコログ集計ツールの概要 

プリンターから収集したエコ□グ情報をもとに、各種のエコ情報をプリンター別 • 年度別 • 月ごとに一覧表示する月間集計と、年度ごと 
に一覧表示する年間集計があります。毎月あるいは年度の資源削減の目標指標としたり、毎月あるいは年度の進陟状況をチェックするこ 
とができます。また、プリンター本体寿命を管理するプリンター管理の一覧もあります。なおこれらの一覧は、印刷、 CSV 形式でデー 
夕保存ち可能です。 

1 ) 主な月間集計のエコ情報 

•エコ状況：下記項目の、各月/年度合計/月平均の値を表示。 

消費電力 （ kWh ). 前年累計、目標累計、実績累計、目標達成率、削減量累計（前年差)、削減率、 

前年月間実績、月間目標、月間実績、月間目標達成率、月間削減量、月間削減率 
co 2 換算値 （ kg - C 0 2 ) …同上 

印刷枚数 . 同上 

両面利用率 . 月間実績 

印刷面数 . 同上 

マルチページ利用率 . 同上 

トナーセーブ利用率 . 同上 

參用紙管理：印刷枚数•用紙サイズ毎の印刷枚数のほか下記項目の、各月/年度合計/月平均の値を表示。 

印刷枚数 . 前年累計、目標累計、実績累計、目標達成率、削減量累計（前年差)、削減率、 

前年月間実績、月間目標、月間実績、月間目標達成率、月間削減量、月間削減率 

両面利用率 . 月間実績 

印刷面数 . 同上 

マルチページ利用率 . 同上 

トナーセーブ利用率 . 同上 

用紙サイズ別印刷枚数……同上 ※用紙サイズ：△3，巳4，ム4，巳5，ム5，長尺,その他 
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2) 主な年間集計のエコ情報 

參エコ状況：下記項目の、各年度/総合計/年平均の値を表示。 


消費電力 （ kWh ). 年間目標、年間実績、年間目標達成率、年間削減量、年間削減率 

C 0 2 換算値 （ kg - C 0 2 ) …同上 

印刷枚数 . 同上 

両面利用率 . 年間実績 

印刷面数 . 同上 

マルチページ利用率 . 同上 

トブーセーブ 利用率 . 同上 

•用紙管理：印刷枚数•用紙サイズ毎の印刷枚数のほか下記項目の、各年度/総合計/年平均の値を表示。 

印刷枚数 . 年間目標、年間実績、年間目標達成率、年間削減量、年間削減率 

両面利用率 . 年間実績 

印刷面数 . 同上 

マルチページ利用率 . 同上 

トブーセーブ 利用率 . 同上 

用紙サイズ別印刷枚数……同上 ※用紙サイズ：△3，巳4，ム4，巳5，ム5，長尺，その他 


※「印刷枚数」，「用紙サイズ別印刷枚数」•••印刷した用紙の枚数（物理的な用紙の枚数)。両面利用率はこの「印刷枚数」に対する比率です。 
「印刷面数」•••印刷した用紙の面数であり、片面時は1カウント、両面時は2カウントされます。 

マルチページ利用率およびトナーセーブ利用率はこの「印刷面数」に対する比率です。 

※エコ状況および用紙管理については、上記エコ情報の中から任意の項目を選んで一覧表示することちできます。重点管理や視点別表示 
などにご利用ください。 

3) プリンター管理 

集計開始日付（導入開始日付)、経過期間、 A 4 換算枚数、連続印刷換算枚数などを、プリンターごとに一覧表示。 

また、ユーザー別 エコ □グ機能を有するプリンターに関しては、ユーザー別の エコ 状況や印刷枚数などを、ユーザー毎に月間集計/年間 
篥計して一覧表示することもできます。（各プリンター毎に、各年度最大255ユーザー迄。超えた場合は「その他」に篥約。） 
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(節電ボタニ 
長押し） 



エコ□グ 

情報 - 


エコ□グ情報 
(エコモード印刷 
/通常印刷とち、 
内蔵メモリに 
ログを蓄積） 



⑤ エコログ集計 
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エコレベル印刷 


通常印刷 


消費電力、0〇 2 換算値や印刷枚数、また両面•マルチページの使用頻度などを、 
月ごと或いは年ごとに一覧表示します。また、ユーザー別のエコ状況や印刷枚数 
も一覧表示できます（ユーザー別エコ□グ機能を有するプリンターの場合)。 


SPEEDIA マネージャー 

設定変更 


簡単エコ印刷ナビ 
/プリンタードライノく_ 


ェコモ-ド 命 

(両面■マルチぺージ- 
トナ_セ _ブ） 


印刷 アプリケーション 

プログラム 


エコモー ド印刷 
(両面 ■ マルチへ ーシ ■ トナーセーブ） 


一発エコ設定 


エコ□グ情報の収集 


エコ□ク情報の収集 




エコログ 
集計 ツール 
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<エコログ集計ツール概要図> 
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<エコ情報一覧表示例> 

エコ □グ集計ツールには以下のような情報が表示されます。 
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<ユーザー別エコ情報一覧表爪例〉 



—L — ザー欄 


プリンターが 
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エコログ 集計 ツールの 動作環境 

エコ□グ集計ツールは、以下の環境で動作します。 

參オペレーテイングシステム 

Windows 2000 日本語版 
Windows XP 日本語版 
Windows Server 2003 日本語版 
Windows Vista 日本語版 
Windows Server 2008 日本語版 
Windows 7 日本語版 


•ハードウエア 

上記オペレーティングシステムが動作するコンピューター 


參接続形態 

LAN (□一カルエリアネットワーク） 

※ U S B 接続されたコンピューターでエコログは集計できません。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


セ？！トア9ブ 
取扱説明書 
CD-ROM# 照 

ライセンス 

PRiWAVE 
体験版 


エコログ集計ツールのセットアップ 


エコ □グ篥計ツールを利用するには、まず エコ □グ集計ツールをインス! -ー ルする必要があります。 

通常はセットアッププ□グラムを実行していただくとプリンタードライバーと共にインストールされますが、 
ここでは、エコ□グ篥計ツールのみを追加でインス!-ールする方法をご紹介します。 

①セットアップの実行 


ようこそ1 

スタートアップメニューは CASIO SPEEDIA N 3600シリーでの導入をご案内します。 


フ，ン外*ライ/ど ( D フ，ン9用ソフトウェア©セフトアフフ1行〇ます。 

N 3600シリーで取扱 Ift 明番 (ZS するメニューを表示します。 

こ① CD-ROM® 内容を参 E します 0 

GPL/LGPL などのライセンスを#吳します。 

CASIO PRiWAVE 体»»を取録しています。 

http ：// casio . ip / ppr / _ 」_^3じる®」 


プリンター本体に付属している CD - ROM をコンピューターの CD ドライブに 
挿入すると、セットアップメニュー画面が表示されます。 

(しばらく待っても自動的に「スタートアップメニュー」が表示されない場合は、 
エクスプローラなどから CD - ROM ドライブを表示し、 Startup . exe を実行 
してください。） 

「セツトアップ」ボタンをクリックします。 


②エコログ 集計 ツールを 選択して インストール 


■ 


セットアップ$イブ 

インスト-ルするセツトアツブ$イブを逞択してください。 


インスト-ルの方法4逞択してくださ U 


〇 標準 ブ□う•ラムを最も一股的な梅成で.インストルします。一股のお客様にお勧めします。 

015713 インスト~ルするブ oi ) •ラム奄逞択することで.きます。製品をよくご存知の te 客様に fe 


セットアップウィザードが表示されたら、「セットアップタイプ」画面まで「次へ」 
ボタンで進めます。「セットアップタイプ」では、「カスタム」を選択します。 
(「標準」でもセツトアップが実行されます） 


[ 民 S )[ 次へ J [キ ヤン fell - j 


SPEEDIA 


CASIO SPEEDIA スタ-トアフフ•メ ニ: i， 


Bm 圖國〇 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 



「カスタ厶セットアップ」で、エコ□グ集計ツールが選択されていることを確認し 
てください。 



セットアップウィザードの指示に従って操作を進めると、エコ□グ篥計ツールが 
インス!-ールされます。インストール完了後コンピューターの再起動を行って 
ください。これでエコ□グ篥計ツールのセツトアップは完了です。 


春エコログ集計ツールのアンインストール 

エコ□グ集計ツールをアンインス!-ールする場合は、アプリケーションの追加と削除 （Windows XP では 
「プ□グラムの追加と削除」、 Windows 了/ Vista では「プ□グラムと機能」）から行ってください。 

參エコログ 集計 ツールのバージョンアップ 

エコ□グ篥計ツールのバージョンアップを行う場合は、必ず古いバージョンのアンインストールを行いコン 
ピュータを再起動した後、新しいバージョンのエコ□グ集計ツールのインス!-ールを行ってください。 
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エコロ グ集計 ツールの 起動方法 

①エコロ グ集計 ツールの 起動 
• スタートメニューより 起動 



SPEEDIA マネージャーより起動 



m ，囡 ai 圉園 |g 


SPEEOIA 

SPEEDIA マネージャ音理ウィン P 
リンタフオルタ惜報に加えて、 ブリン! 
-タス情報を表示します。 


フツ加，ョン⑤ ... 


カス弘設定む)... 


I コロヴ集計ツール 




状態 

モテ％ 

追加 

PEEDIA N 3600 

スリ-フ冲 

CASIO SPEE 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


セットアップが完了すると、スタートメニューに、「エコ□グ集計ツール」が 
登録されます。 

「エコ □グ集計ツール」をクリックすると、 エコ □グ篥計ツールが起動します。 


SPEEDIA マネージャーがインス!-ールされている場合はマネージャーからも 
エコ□グ集計ツールを起動することができます。 
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②エコ□ク集計ツール：起動時の処理 


で! 3L30 ! 




プリンター選択 
ダイアログ 



プリンター追加 
ダイア□グ 



舅 

I 

幸 

ts 

h 

ェ 


I か I S s pla 


: 




1^5 

一二 ■ 




:^ i w | |_ lag M z atl^ 

T 二 -; E 3 5 

3 H 1 ^^a 3KFIIUMIpli 

1 *JI3tl1lmf こ s =zltnl 切 1 

mlI'lI-I'l 

I 二 1 izl 


1 . 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


セットアップ後、初めて エコ □グ集計ツールを起動したときには、 
「プリンター選択ダイアログ」、および、「プリンター追加ダイアログ」が 
表示されます。 

「プリンター追加ダイアログ」を操作して、プリンターを追加してください。 
(操作方法については、 「プリンターの追加」 をご覧ください。） 


プリンターの追加が終了したら、 

「閉じる」ボタンをクリックしてダイアログを閉じ、 

続いて「選択終了」ボタンをクリックして「プリンター選択ダイアログ」を 
閉じます。 

初回はこの操作により、対象プリンターからエコ□グ情報が収篥されます。 


2回目以降は、これらのダイアログは表示されずに、 

対象プリンターからエコ□グ情報の収集 • 更新処理が行われ、 
エコ情報一覧が表示されます。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


エコログ集計ツールの詳細 


I 画面構成 



ユーザー表示への切替え 


月間/年間 F 月間集計 C 年間集計 


計 


エコ情報一覧切り替え 
(月間集計/年間集計） 


B 回® 


年度瞧ゴリンター1台当た 1 J) 






し i 2.用紙使用量年間目樘 



0 1.C02 排出是年間目標 

=消昔電力 

x 12ヶ月 

x C02 排出係数 

=用紙枚数 

x 12ヶ月 

40.0 kg-C02 月間 

■ 

6.0 kWh 

1 

0.555000 kg-C02AWh 

2.400 枚 

月間 

200枚 

厂2年目以降 

前年実辖比 

%肖1傾 


厂2年目以降 

前年実箱比！ - 

% 則滴 


ベ替え条件：_録川_ J 並べ替え順： f 昇順 r 陷川 i 

エコ状況用■理|プリンター管理1 •ゴリン タ-通| 


目樘諛定 更新 ^のみ更新 


作成日付2010年3月11日 


s..f プリンター r エコ項目 


7行項目| 4月「 5月1 6月 I 7月 I 8月 I 9月11〇月|11月「12月了1月| 2月| 3月『年度合計1月平均| 


エコ情報一覧表示 

(エコ 状況/用紙管理 

/プリンター管理） 


更新ステータス欄 


プリンター欄 


木 

プリンタ ーA 

印刷枚数 

目標思計 

200 

400 

600 

300 

1.000 

1.200 

1.400 

1.600 

1.000 

2.000 

2.200 

2.400 

2.400 

200 





実辖思計 

278 

432 

658 

809 

391 

1.032 

1.328 

1.416 

1.596 

2.119 

2.959 

5.363 

5.363 

447 





目標連... 

7235 

9335 

91% 

99% 

11235 

11635 

10535 

11335 

11335 

9435 

7435 

¢4235) 

42% 






月間実宿 

278 

154 

226 

151 

82 

141 

296 

08 

ISO 

523 

840 

2.404 

5.363 

447 























印刷面数 

月間実 m 

412 

196 

314 

188 

87 

209 

443 

95 

210 

665 

1.009 

3.120 

7.028 

506 


W 


マルチページ刪率 

月間実箱 

635 

0% 

935 

2% 

2% 

攜 

0% 

m 

攜 

33% 

S% 

1235 

1235 





トナ-セーブ別用率 

月間実 m 

1% 

0% 

0% 

035 

m 

8% 

0% 

0% 

035 

035 

035 

335 

135 
























サイズ別印刷枚数 

A3 

43 

28 

33 

6 

30 

6 

28 

1 

62 

60 

80 

339 

724 

60 





B4 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

6 

14 

1 





A4 

235 

126 

192 

145 

50 

135 

267 

SI 

118 

463 

752 

2.059 

4.623 

385 



* プリンター日 


印刷枚数 


A5 
長尺 
モの他 

目標思計 
実辖思計 
目標連... 
月間実箱 


印刷面数 月間実 m 

マルチページ利用率月間実箱 
トナーセーブ別用率月間実 m 


サイズ別印刷枚数 


A3 ， 

B4 

A4 

B5 

A5 

長尺 



200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 

1.600 

1.800 

2.000 

2.200 

2.400 

2.400 

200 



217 

367 

1.044 

2.539 

3.501 

4.696 

7.091 

9.608 

11.870 

12.710 

13.794 

14.122 

14.122 

1.177 



9235 

10935 

5735 

323S 

29% 

26% 

20% 

17% 

15% 

16% 


a 6 ぬ 





217 

150 

677 

1.495 

962 

1.195 

2.395 

2.597 

2.102 

840 

1.076 

323 

14.122 

1.177 



















343 

236 

944 

2.334 

1.584 

1.949 

3.949 

3.035 

3.025 

1.271 

1.395 

415 

21.200 

1.773 



■ 

45光 

19% 

■ 

24% 

3沙 

2 名 % 

20免 

1沙 

5发 

37知 

m 

23% 




835 

835 

835 

3% 

m 



2% 

0% 

0% 

1% 


3% 
















A 

( 

• 



67 

17 

103 

182 

46 

131 


105 

39 

113 

7 

10 

1 

斤 21 


|68 



0 

1 

6 

5 

0 

4 


26 

30 

16 

0 

0 

0 

/ 96 


j S 



150 

132 

568 

1.306 

916 

1.060 

2 

263 

2.520 

2.053 

841 

1.066 

327 

/1 3.202 

1-, 

00 



0 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

/ 0 

1 

' 0 



0 

0 

0 

2 

0 

0 


1 

0 

0 

0 

0 

0 

/ 3 

0 



0 

0 

0 

0 

0 

0 

J 

0 

0 

0 

0 

0 

y 

0 / 

0 



エコ項目 欄行 項目 欄（集計項目) 


各月のデータ 


年間合計欄月平均欄 


縦スクロール バー 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


參メニュー 

ファイル® 表示 ㈤ ヘルプ ( id ) 


メニューの項目をクリックすると、サブメニューが表示され、各サブメニューをクリックしたとき、以下の機能が実行されます。 


メニュー項目 

項目 

説明 


プリンター選択 

プリンター選択ダイアログを表示し、対象のプリンターを選択します。 


目標設定 

目標設定ダイアログを表示し、目標を設定します。 

月間目標値を入力して年間目標を設定します。 

2年目以降は、前年と比べどれくらい削減するかの削減率を指定することも可能です。 

ファイル 

CSV 出力 

CSV 保存ダイアログを表示し、現在表示されているエコ情報一覧（エコ状況/用紙管理/プリンター管理） 
のデータを、 CSV 形式で出力します。 


印刷 

印刷ダイアログを表示し、現在表示されているエコ情報一覧（エコ状況/用紙管理/プリンター管理）のデー 
夕を印刷します。 


印刷プレビュー 

現在表示されているエコ情報一覧（エコ状況/用紙管理/プリンター管理）の印刷プレビューを表示します。 


終了 

エコ□グ窠計ツールを終了します。 

表示 

最新の情報に更新 

対象プリンターよりエコ□グ情報を収#し、エコ情報一覧を更新します。更新中は、エコ□グ更新ダイアロ 
グを表示します。ユーザー別エコ□グ情報も同時に収集します。 

更新結果は、エコ情報一覧の更新ステータス欄に更新状況として表示します。 

* :対象プリンターよりエコ□グ情報を収窠しエコ情報一覧を更新しました。 

空白：エコログがサポートされていない機種です。 

一：エコ□グ情報収集時、プリンターが電源 ON されていないなどエラーが発生しました。 

前回収#したエコ□グ情報がある場合、エコ情報一覧は前回のままを表示します。 

エコ□グ情報が無い場合は、エコ項目欄にエラーメッセージを表示します。 


‘-‘のみ更新 

「最新の情報に更新」、「更新」ボタン、または起動時の更新の結果、プリンター電源 OFF などにより「プリン 
ター麻答無し」エラーが発生したプリンター（エコ情報一覧表示の更新ステータス欄に’-’が付いているプリ 
ンター）だけを選択してエコ□グ情報を収#し、エコ情報一覧を更新します。 


‘-‘のみ自動更新モード 

チェックするとのみ自動更新モード」が設定され、3〇分每にエコ情報一覧表示の更新ステータス欄に 
’-’が付いているプリンターだけを選択してエコ□グ情報を収#し、エコ情報一覧を更新します。 

エコ情報一覧表示の更新ステータス欄に’-’が付いているプリンターが無くなれば自動更新は終了します。 
チェックを外すとのみ自動更新モード」は解除されます。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


メニュー項目 

項目 

説明 

表示 

表示項目設定 

エコ情報一覧（エコ状況、用紙管理）の表示項目の表示/非表示を設定します。 

なお、印刷および CSV 出力も本設定に従って印刷/ CSV 出力されます。 

プリンター合計を表示 
する 

エコ状況，および用紙管理のエコ情報一覧において、プリンター合計を表示する/しないを設定します。 
チェックするとプリンター合計を表示し、チェックをはずすとプリンター合計を表示しません。 

なお、このチェックにかかわらず、ユーザー別エコ情報一覧表示の場合、プリンター合計は表示されません。 

エコ情報一覧の項目の 
幅を初期値に戻す 

全てのエコ情報一覧（エコ状況/用紙管理/プリンター管理）の項目幅を初期値に戻します。 

ヘルプ 

目次 

ヘルプの目次を表示します。 

トピックの検索 

ヘルプのトピックを表示します。 

バージョン情報 

バージョン情報を表示します。 


參年度 

年度を選択します。指定された年度のエコ情報一覧と目標が表示されます。 

參目標 

指定された年度の、プリンターに関する C 0 2 排出量と用紙使用量の2つのエコ目標が表示されます。 

1. co 2 排出量目標 

co 2 排出量は、消費電力と co 2 排出係数より、計算で求めます。 co 2 排出量二消費電力 x co 2 排出係数 

従って、 co 2 排出量目標は、月間消費電力の目標値および co 2 排出係数を指定することにより決定されます。 

(※月間消費電力の目標値を指定しますので、消費電力の目標値にちなります。） 

また、2年目以降については、前年度実績との対比での削減率による目標設定ちできます。 

2. 用紙使用量目標 

用紙使用量の目標値を表示します。また、2年目以降については、前年度実績との対比での削減率による目標設定ちできます。 
目標が設定されていない場合は各目標値が空白となります。 

目標設定は、メニューの「ファイル」—「目標設定」または、「目標設定」ボタンで、目標設定ダイアログが表示され目標設定できます。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


參ボタン 


ボタン 

説明 

ユーザー表爪 

無し 

プリンター別のエコ情報一覧を表示します。 

有り 

ユーザー表示に切り替え、プリンター別ユーザー別エコ情報一覧を表示します。 

エコ情報一覧 

月間集計 

月間集計を目標とエコ情報一覧に表示します。 

切り替え 

年間#計 

年間窠計を目標とエコ情報一覧に表示します。 

表爪切り替ス 
ボタン 

エコ状況 

エコ状況をエコ情報一覧に表示します。 

用紙管理 

用紙管理をエコ情報一覧に表示します。 

プリンター管理 

プリンター管理をエコ情報一覧に表示します。 


プリンター選択 

プリンター選択ダイアログを表示し、対象のプリンターを選択します。 


目標設定 

目標設定ダイアログを表示し、目標を設定します。 

月間目標値を入力して年間目標を設定します。 

2年目以降は、前年と比べどれくらい削減するかの削減率を指定することち可能です。 

機能 

ボタン 

更新 

対象プリンターよりエコ□グ情報を収#し、エコ情報一覧を更新します。更新中は、エコ□グ更新ダイアログを表 
示します。更新結果は、エコ情報一覧の更新ステータス欄に更新状況として表示します。 

* :対象プリンターよりエコ□グ情報を収#しエコ情報一覧を更新しました。 

空白：エコログがサボートされていない機種です。 

一：エコ□グ情報収窠時、プリンターが電源 ON されていないなどエラーが発生しました。 

前回収集したエコ□グ情報がある場合、エコ情報一覧は前回のままを表示します。 

エコ□グ情報が無い場合は、エコ項目欄にエラーメッセージを表示します。 


‘-‘のみ更新 

「最新の情報に更新」、「更新」ボタン、または起動時の更新の結果、プリンター電源 OFF などにより「プリンター麻 
答無し」エラーが発生したプリンター（エコ情報一覧表示の更新ステータス欄に’-’が付いているプリンター）だけ 
を選択してエコ□グ情報を収#し、エコ情報一覧を更新します。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


■月間集計のエコ情報一覧表示 

対象プリンター（プリンター選択ダイアログで指定した複数のプリンター）から収篥したエコ□グ情報から、エコ情報（エコ状況/用紙管理) 
の月間篥計を一覧表示します。 

エコ状況、および用紙管理のエコ情報一覧は、更新ステータス、プリンター、エコ項目、行項目、各月、年度合計および、月平均の欄で構成 
されています。 


欄 

説明 

更新ステータス ( ST ) 

エコ情報一覧の更新ステータス欄に更新状況を表示します。 

* :対象プリンターよりエコ□グ情報を収窠しエコ情報一覧を更新しました。 

空白：エコログがサポートされていない機種です。 

一：エコ□グ情報収集時、プリンターが電源 ON されていないなどエラーが発生しました。前回収集したエコ□グ情報がある 
場合は、エコ情報一覧は前回のままを表示します。エコ□グ情報が無い場合は、エコ項目欄にメッセージを表示します。 

プリンター 

対象のプリンター名を表示します。 

エコ項目 

管理する項目を表示します。 

エコ状況のエコ項目：消費電力、 co 2 換算値、印刷枚数、両面利用率、印刷面数、マルチページ利用率、トナーセーブ利用率 
用紙管理のエコ項目：印刷枚数、両面利用率、印刷面数、マルチページ利用率、トナーセーブ利用率、 

用紙サイズ別印刷枚数 （ A 3， B 4， A 4， B 5， A 5^ R ^ O -) 

更新エラー時のメッセージ：更新時にエラーが発生した場合、エコ項目欄にエラーメッセージを表示します。 

(1 度もエコ□グ情報を取得できていない場合、エラーメッセージが表示されます。） 

プリンター麻答無し . プリンターの電源 OFF によりエコ□グ情報が収集できませんでした。 

該当年度データ無し……プリンターから取得したエコ□グ情報に該当年度のデータがありませんでした。 

エコ□グ未集計 . 更新中にキャンセルボタンが押され集計ができていません。 

エコ□グデータエラー…データ受信中にエラーが発生しました。 

エコ□グ未サボート……エコログがサボートされていない機種です。 

表示項目無し . 表示項目（エコ項目/行項目）が1つも設定されていません。 

行項目 

窠計内容を表示します。 

前年累計、目標累計、実績累計、目標達成率、削減量累計（前年差)、削減率、前年月間実績、月間目標、月間実績、月間目標 
達成率、月間削減量、月間削減率など。各エコ項目により異なります。 


21 














エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


欄 

説明 

各月 

各月は、最初にエコ□グ情報を取得したプリンターの期初日から、表示開始月を決定し、1年分表示します。 

例えば最初に取得したプリンターの期初日が4月1日ならば、各月は4月〜3月となります。 

年度合計 

年度合計を表示します。 

月平均 

月平均を表示します。 


これらのエコ項目/行項目（集計内容）を全て表示することのみならず、重点的に管理したい項目のみを抽出して表示することもできます。 
詳しくは、表示項目設定（メニュー「表示」—「表示項目設定」）を参照してください。 


22 








エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


參エコ状況の表示内容（月間集計) 


エコ項目 

行項目 

各月の表内容 

年度合計 

月平均 


前年累計 

(該当年度の）前年度の月間実績の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

消費電力 

目標累計 

該当年度の月間目標の累計値 

年間目標値 

月間目標値の平均 

( kWh ) 

実績累計 

該当年度の月間実績の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平均 


目標達成率 

二目標累計/実績累計 X 100% 

目標達成率（今年度は今月度迄の目標達成率） 



削減量累計 
(前年差） 

=前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平均 


削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率（今年度は今月度迄の削減率） 



前年月間実績 

(該当年度の）前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 


月間目標 

該当年度の月間目標値 

年間目標値 

月間目標値の平均 


月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績値 

月間実績値の平均 


月間目標達成率 

二月間目標/月間実績 X 100% 

二月間目標の累計/月間実績の累計 X 100% 



月間削減量 

=目 [J 年月旧」実績—た)旧」笑貝 

年間の削減量 

月間削減量の平均 


月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 



前年累計 

(該当年度の）前年度の月間実績の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

co 2 換算値 

目標累計 

該当年度の月間目標値の累計値 

年間目標値 

月間目標値の平均 

( kg - C 0 2 ) 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

(消費電力と co 2 排出係数から算出した値） 

月間実績値の平均 


目標達成率 

二目標累計/実績累計 X 100% 

目標達成率（今年度は今月度迄の目標達成率） 



削減量累計 
(前年差） 

=前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平均 


削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率（今年度は今月度迄の削減率） 



前年月間実績 

(該当年度の）前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 


月間目標 

該当年度の月間目標値 

年間目標値 

月間目標値の平均 


月間実績 

今年度の月間実績値（月間消費電力と co 2 
排出係数から算出した値） 

年間実績値 

月間実績値の平均 


月間目標達成率 

二月間目標/月間実績 X 100% 

二月間目標の累計/月間実績の累計 X 100% 



月間削減量 

=前年月間実績一月間実績 

年間の削減量 

月間削減量の平均 


月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 



※表中の「該当年度」は、前述の「年度」で指定された年度のことであり、また、「前年度」は、該当年度の前年度のこと。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


エコ項目 

行項目 

各月の表内容 

年度合計 

月平均 

印刷枚数 

前年累計 

(該当年度の）前年度の月間実績の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

目標累計 

該当年度の月間目標値の累計値 

年間目標値 

月間目標値の平均 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平均 

目標達成率 

二目標累計/実績累計 X 100% 

目標達成率（今年度は今月度迄の目標達成率） 


削減量累計（前 
年差） 

=前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平均 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率（今年度は今月度迄の削減率） 


前年月間実績 

(該当年度の）前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

月間目標 

該当年度の月間目標値 

年間目標値 

月間目標値の平均 

月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績値 

月間実績値の平均 

月間目標達成率 

二月間目標/月間実績 X 100% 

二月間目標の累計/月間実績の累計 X 100% 


月間削減量 

=目 [ J 年月旧」実績—た)旧」笑貝 

年間の削減量 

月間削減量の平均 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 


両面利用率 

月間実績 

両面枚数/印刷枚数 X 100% 

両面枚数/印刷枚数 X 100% 


印刷面数 

月間実績 

月間実績 

年間合計 

月間実績の平均 

マルチペー 
ジ利用率 

月間実績 

マルチページ面数/印刷面数 X 100% 

マルチページ面数/印刷面数 X 100% 


トナーセー 
ブ利用率 

月間実績 

トナーセーブ面数/印刷面数 X 100% 

トナーセーブ面数/印刷面数 X 100% 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


參用紙管理の表示内容（月間集計) 


エコ項目 


各月の表爪内谷 

年度合計 

月平均 

印刷枚数 

前年累計 

(該当年度の）前年度の月間実績の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

目標累計 

該当年度の月間目標の累計値 

年間目標値 

月間目標値の平均 

実績累計 

該当年度の月間実績の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平均 

目標達成率 

二目標累計/実績累計 X 100% 

目標達成率（今年度は今月度迄の目標達成率） 


削減量累計 
(前年差） 

=前年累計一実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平均 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率 

(今年度は今月度迄の削減率） 


前年月間実績 

(該当年度の）前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

月間目標 

該当年度の月間目標値 

年間目標値 

月間目標値の平均 

月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績値 

月間実績値の平均 

月間目標達成率 

二月間目標/月間実績 X 100% 

二月間目標の累計/月間実績の累計 X 100% 


月間削減量 

=前年月間実績一月間実績 

年間の削減量 

月間削減量の平均 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 


両面利用率 

月間実績 

両面枚数/印刷枚数 X 100% 

両面枚数/印刷枚数 X 100% 


印刷面数 

月間実績 

月間実績 

年間合計 

月実績の平均 

マルチペー 
ジ利用率 

月間実績 

マルチページ面数/印刷面数 X 100% 

マルチページ面数/印刷面数 X 1〇〇％ 


トナーセー 
ブ利用率 

月間実績 

トナーセーブ面数/印刷面数 X 100% 

トナーセーブ面数/印刷面数 X 100% 


サイズ別 
印刷枚数 

A 3 

A 3用紙の月間印刷枚数 

A 3用紙の年間実績値 

月実績の平均 

B 4 

B 4用紙の月間印刷枚数 

B 4用紙の年間実績値 

月実績の平均 

A 4 

A 4用紙の月間印刷枚数 

A 4用紙の年間実績値 

月実績の平均 

B 5 

B 5用紙の月間印刷枚数 

B 5用紙の年間実績値 

月実績の平均 

A 5 

A 5用紙の月間印刷枚数 

A 5用紙の年間実績値 

月実績の平均 

長尺 

長尺紙の月間印刷枚数 

長尺紙の年間実績値 

月実績の平均 

その他 

その他の用紙サイズの月間印刷枚数 

その他の用紙サイズの年間実績値 

月実績の平均 


※長尺： A 3， B 4， A 4， B 5， A 5 以外の用紙で用紙長が46〇 mm より長い用紙です。その他： A 3 • B 4， A 4， B 5， A 5 以外の用紙で用紙長が 460 mm 以下の用紙です。 
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※エコ情報一覧表示（エコ状況/用紙管理）において、指定された年度が今年度の場合、期初月またはプリンター導入月（□グ開始月）から今 
月度までのデータを表示します。ただし、目標累計および月間目標の行は1年間分全て表示します。（目標未入力時は、目標累計、月間目標 
と目標達成率の各欄を空白表示とします） 

目標累計および実績累計は、年度の開始月からの累計となります。但し、初年度は、プリンター導入月（□グ開始月）からの累計となり、初 
年度の年度目標値は、月間目標値X□グ集計予定月数分となります。 

※今月度及びプリンター導入月度の目標達成率 • 月間目標達成率に関しては、目標を日割り計算した値を基にして達成率を求めています。 

今月度については、目標を日割り計算して達成率を求め「0」付きで達成率を表示します。またプリンター導入月度の場合は、目標を日割り 
計算した値を表示し、その値と実績値より達成率を求め、表示します（通常の％表示)。今月度が導入月度の場合は、導入月度と今月度の両 
方の日割り計算を行ない「0」付きで達成率を表示します。 

(「0」付きの達成率の CSV 出力は「0」付きの文字列としてそのまま出力します。） 


※削減率•月間削減率についてち、今月度については前年同月の実績値を日割り計算して削減率を求め「〇」付きで削減率を表示します。前年 
同月度がプリンター導入月度の場合は、導入月の日数から逆算して1ヶ月分の値に補正後、削減率の計算を行います。今月度の前年同月度が 
導入月度の場合は、導入月度の補正と今月度の日割り計算の両方の処理を行ない「0」付きで削減率を表示します。 

※エコ□グ機能が未サポートの機種または未サポートのバージョンの場合は、エコ項目欄に「エコ□グ未サボート」と表示されます。 

また、エコ□グ機能はサポートされているが、その一部の機能が未サポート （ ex . マルチページやトブーセーブの情報通知機能が無いドラ 
イバーを使用した場合など）の場合は、未サボート機能の各月欄の値には〇と表示されます。 
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■年間集計のエコ情報一覧表示 

対象プリンター（プリンター選択ダイアログで指定した複数のプリンター）から収集したエコ□グ情報から、エコ情報（エコ状況/用紙管理) 
の年間篥計を一覧表示します。エコ状況および用紙管理のエコ情報一覧は、更新ステータス、プリンター、エコ項目、行項目、各年度、総合計 
および、年平均の欄で構成されています。 
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欄 

説明 

更新ステータス ( ST ) 

エコ情報一覧の更新ステータス欄に更新状況を表示します。 

* :対象プリンターよりエコ□グ情報を収#しエコ情報一覧を更新しました。 

空白：エコログがサボートされていない機種です。 

一：エコ□グ情報収窠時、プリンターが電源 ON されていないなどエラーが発生しました。前回収#したエコ□グ情報がある 
場合は、エコ情報一覧は前回のままを表示します。エコ□グ情報が無い場合は、エコ項目欄にメッセージを表示します。 

プリンター 

対象のプリンター名を表示します。 


管理する項目を表示します。 

エコ状況のエコ項目：消費電力、 co 2 換算値、印刷枚数、両面利用率、印刷面数、マルチページ利用率、トナーセーブ利用率 
用紙管理のエコ項目：印刷枚数、両面利用率、印刷面数、マルチページ利用率、トナーセーブ利用率、 

用紙サイズ別印刷枚数 （ A 3， B 4， A 4， B 5， A 5^ R ^ OM ) 

エコ項目 

更新エラー時のメッセージ：更新時にエラーが発生した場合、エコ項目欄にエラーメッセージを表示します。 

(1 度もエコ□グ情報を取得できていない場合、エラーメッセージが表示されます。） 

プリンター麻答無し . プリンターの電源 OFF によりエコ□グ情報が収窠できませんでした。 

該当年度データ無し……プリンターから取得したエコ□グ情報に該当年度のデータがありませんでした。 

エコ□グ未窠計 . 更新中にキャンセルボタンが押され#計ができていません。 

エコ□グデータエラー…データ受信中にエラーが発生しました。 

エコ□グ未サポート……エコログがサポートされていない機種です。 

表示項目無し . 表示項目（エコ項目/行項目）が1つも設定されていません。 

行項目 

窠計内容を表示します。 

年間目標、年間実績、年間目標達成率、年間削減量、年間削減率など。各エコ項目により異なります。 

各年度 

年度毎のデータを1〇年分表示します。 

総合計 

総合計を表示します。 

年平均 

年平均を表示します。 


これらのエコ項目/行項目（集計内容）を全て表示することのみならず、重点的に管理したい項目のみを抽出して表示することちできます。 
詳しくは、表示項目設定（メニュー「表示」—「表示項目設定」）を参照してください。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


參エコ状況の表示内容（年間集計) 


エコ項目 

行項目 

各年度の表内容 

総合計 

年平均 

消費電力 (kWh) 

年間目標 

各年度の年間目標値 

年間目標値の合計 

年間目標値の平均 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平均 

年間目標達成率 

=年間目標/年間実績 XI 00% 

二年間目標の累計/年間実績の累計 X 1〇〇 
(今年度迄の目標達成率） 


年間削減量 

=年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平均 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) XI 00% 



co 2 換算値 
(kg-C0 2 ) 

年間目標 

各年度の年間目標値 

年間目標値の合計 

年間目標値の平均 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平均 

年間目標達成率 

=年間目標/年間実績 XI 00% 

二年間目標の累計/年間実績の累計 X 1〇〇 
(今年度迄の目標達成率） 


年間削減量 

=年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平均 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) XI 00% 



印刷枚数 

年間目標 

各年度の年間目標値 

年間目標値の合計 

年間目標値の平均 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平均 

年間目標達成率 

=年間目標/年間実績 XI 00 % 

=年間目標の累計/年間実績の累計 XI 〇〇 
(今年度迄の目標達成率） 


年間削減量 

=年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平均 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) XI 00% 



両面利用率 

年間実績 

二両面枚数/印刷枚数 XI 00% 

二両面枚数/印刷枚数 X 

100 % 


印刷面数 

年間実績 

各年度の年間実績 

年間実績値の合計 

年間実績の平均 

マルチページ 
利用率 

年間実績 

ニマルチページ面数/印刷面数 XI 00% 

ニマルチページ面数/印刷面数 XI 00 % 


トナーセーブ 
利用率 

年間実績 

二トナーセーブ面数/印刷面数 XI 00% 

二トナーセーブ面数/印刷面数 XI 00 % 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


參用紙管理の表示内容（年間集計) 


エコ項目 

行項目 

各年度の表 7]^ 内谷 

総合計 

年平均 

印刷枚数 

年間目標 

各年度の年間目標値 

年間目標値の合計 

年間目標値の平均 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平均 

年間目標達成率 

=年間目標/年間実績 XI 00% 

=年間目標の累計/年間実績の累計 XI 〇〇 
(今年度迄の目標達成率） 


年間削減量 

=年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平均 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) XI 00% 



両面利用率 

年間実績 

二両面枚数/印刷枚数 XI 00% 

二両面枚数/印刷枚数 XI 00% 


印刷面数 

年間実績 

各年度の年間実績 

年間実績値の合計 

年間実績の平均 

マルチページ利用率 

年間実績 

ニマルチページ面数/印刷面数 XI 00% 

ニマルチページ面数/印刷面数 XI 00% 


トナーセーブ利用率 

年間実績 

二トナーセーブ面数/印刷面数 XI 00% 

二トナーセーブ面数/印刷面数 XI 00% 


サイズ別印刷枚数 

A 3 

A 3用紙の年間実績値 

A 3用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

B 4 

B 4用紙の年間実績値 

B 4用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

A 4 

A 4用紙の年間実績値 

A 4用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

B 5 

B 5用紙の年間実績値 

B 5用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

A 5 

A 5用紙の年間実績値 

A 5用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

長尺 

長尺紙の年間実績値 

長尺紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

その他 

その他の用紙の年間実績値 

その他の用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 


※長尺： A 3* B 4* A 4* B 5* A 5 以外の用紙で用紙長が 460 mm より長い用紙です。その他： A 3 • B 4* A 4- B 5* A 5 以外の用紙で用紙長が 460 mm 以下の用紙です。 


※今年度及びプリンター導入年度の年間目標達成率に関しては、今月度及び導入月度の目標を日割り計算で補正した値を基にして、達成率を求めています。 
今年度については、今月度の目標を日割り計算して求めた目標値より達成率を求め「〇」付きで表示します。またプリンター導入年度の場合は、導入年度 
の目標を日割り計算して求めた目標値を年間目標値として表示し、その値と実績値より達成率を求め、通常の％表示します。今年度が導入年度の場合は、 
導入年度と今年度の両方の計算を行い「〇」付きで表示します。 （ 「〇」付きの達成率の CSV 出力は「0」付きの文字列としてそのまま出力します。） 

※年間削減率に関して、今年度の場合、期初から今月度までを対象とし、今月度に対まする前年同月の実績値を日割り計算にて補正して前年度の実績として、 
年間の削減率を求め、「0」付きで表示します。前年度がプリンター導入年度の場合は、期初から導入月の前の月までは年間削減率の対象としません。導 
入月から期末までの期間を年間削減率の対象とします。前年の導入月については、1ヶ月分に補正して年間削減率を求めます。今年度の前年が導入年度の 
場合は、導入年度の補正と今年度の補正の両方の処理を行い「0」付さで削減率を表示します。 

※エコ □グ機能が未サボートの機種または未サボートのバージョンの場合は、 エコ 項目欄に 「エコ □グ未サボート」と表示されます。 

また、エコ□グ機能はサポートされているが、その一部の機能が未サポート （ ex . マルチページやトナーセーブの情報通知機能が無いドライバーを使用し 
た場合など）の場合は、未サボート機能の各月欄の値には〇と表示されます。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


■ュ_ザ_別エコ情報一覧表示 
■ユーザー別月間集計のエコ情報一覧表示 

対象プリンター（プリンター選択ダイアログで指定した複数のプリンター）から収篥したエコ□グ情報から、ユーザー別エコ情報（エコ状況 
/用紙管理）の月間集計を一覧表示します。 

エコ状況および用紙管理のエコ情報一覧は、更新ステータス、プリンター、ユーザー、エコ項目、行項目、各月、年度合計および、月平均の 
欄で構成されています。 



ユーザー表示への切替え 


エコ情報一覧: 


ユーザー表示 r 無し p 有り ^ 


月間/年間 f 月間集計 年間集計 


12009 年度 


B 回区! 


年度目標〈プリンター1台当たり〉 



1 #2.用紙使用量年間目標 



0 1.C02 排出曼年間目楞=消費電力 

X 12ヶ月 

X C02 排出係数 

=用紙枚数 

X 12ヶ月 

40.0 kg-C02 月間「 

6.0 kWh 

0.555000 kg-C02AWh 

2.400 枚 

月間 

200 ^ 

厂 2 年目以陷 前年実辖比！ - 

% _ 


厂 2 年目以降 | 

疗年実箱比| 

%則湳 


並べ替え条件：|登錄颺 


並ぺ替え胴： p 昇 ji 項 

r 陶傾 



作成日 ft 2010年3月11日 

|用紙管理 

I プリンター管理 1 



|ゴリンター逞択| 

目標設定| 更新 | のみ更新| 






S..J ブリンター 1 ユーザ- 

\エコ頂 g 

1行項目 

4月 1 

5月丨6月| 

7月| 8月| 9月| 1 G 月|11月| 

12月丨1月| 2月| 3月丨年度 八 


ブリント A 

2-ザー1 

消費電力 _) 

月間実宿 

82.7 

137.6 

81.3 

104.4 

32.9 

100.2 

112.5 

65.5 

139.6 

345.5 

172.6 

1.083.4 



。〇2換箕値 <g-C0... 

実箱累計 

45.9 

122.2 

167.4 

225.3 

243.5 

299.2 

361.6 

397.9 

475.4 

667.2 

763.0 

1.364.3 




月間実辖 

45.9 

76.4 

45.1 

57.9 

18.2 

55.6 

62.4 

36.3 

77.5 

191.7 

95.8 

601.3 




圭结里5+ 

££ 

ICO 

OOQ 

047 



040 

OfiC 



791 

1 Q4Q 



c l J WJnXsrX 

夫寅系 ST 

月間実辖 

DO 

66 

i oy 

93 

70 

18 

to 

31 

OUO 

25 

45 

ODU 

17 

外 uo 

40 

DO ** 

229 

87 

1,040 

627 



両面利用率 

月間実辖 

0% 

0% 

0S5 

Q % 

Q % 

0% 

m 

OSS 

0?¢ 

24S5 

1?5 

^8% 


印刷面数 

月間実箱 

66 

93 

70 

18 

31 

25 

45 

17 

40 

285 

88 

740 

マルチページ利用率 

月間実箱 

0% 

0% 

0?¢ 

0% 

0SS 

0S6 

0% 

0% 

OSS 

39% 

0% 

OSS 

トナ-セ-ブ利用率 

月間実箱 

0% 

0% 

0% 

m 

0% 

0% 

0% 

0% 

Q % 

0% 

0% 

0S« 



消費電力 (Wh) 

月間実箱 

3.0 

0.0 

24.7 

3.0 

0.0 

0.0 

151.2 

3.0 

30.0 

119.7 

21.0 

291.8 


C02 換箕値 fe-CO... 

実辖累計 

1.7 

1.7 

15.4 

17.0 

17.0 

17.0 

100.9 

102.6 

119.2 

185.7 

197.3 

359.3 



月間実辖 

1.7 

0.0 

13.7 

1.7 

0.0 

0.0 

83.9 

1.7 

16.7 

66.4 

11.7 

162.0 


印刷枚数 

実辖思計 

1 

1 

6 

7 

7 

7 

73 

74 

76 

139 

149 

283 



月間実•宿 

1 

0 

5 

1 

0 

0 

66 

1 

2 

63 

10 

134 


両面利用率 

月間実箱 

0% 

一 

m 

0% 

一 

— 

16% 

0% 

5⑽ 

9035 

40J5 

81S5 


印刷面数 

月間実辖 

1 

0 

5 

1 

0 0 

116 

1 

3 

120 

14 

242 

マルチべージ利用率 

月間実宿 

0% 

— 

0% 

Q % - 

- — 

⑽ 

0S5 

67S5 

80X 

57% 

89% 

トナーセーブ利用率 

月間実辖 

0% 

— 

0% 

0% - 


0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 


ブリンター B ユーザー3 消費萤力 (Wh〉 月間実辖 8.2 0.0 36.9 18.0 0.0 3.0 53.5 11.0 104.1 124.6 87.0 249.0 

^ C02 換宣値 (g-CO... 実辖思計 4.5 4.5 25.0 35.0 35.0 36.7 66.4 72.5 130.2 199.4 247.6 385.8 

- ■ 月間実搔 4.5 0.0 20.5 10.0 0.0 1.7 29.7 6.1 57.8 69.1 48.3 138.2 




印刷枚数 

実箱累計 

3 

3 

12 

23 

23 

24 

36 

38 

63 

114 

134 

261 




月間実辖 

3 

0 

9 

11 

0 

1 

12 

2 

25 

51 

20 

127 




貝 PcS 宝绾 



fi7K 





Rnss 

Ifi* 


R* 

7?% 


< 















>\ .-.I 


※ユーザー別エコ□グ機能がサポートされていないプリンターの場合、エコ項目欄に「ユーザーエコ□グ未サボート」と表示します。 
※ユーザー別エコ情報表示では、目標設定をグレーアウトする。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


參ユーザー別エコ状況の表示内容（月間集計) 


エコ項目 

行項目 

各月の表示内容 

年度合計 

月平均 

消費電力 
( kWh ) 

前年累計 

(該当年度の)前年度の月間実績値の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平均 

削減量累計（前年差） 

二前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平均 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率（今年度は今月度迄の削減率） 


前年月間実績 

(該当年度の)前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績値 

月間実績値の平均 

月間削減量 

二刖年月間実系貝一月旧3実糸貝 

年間の削減量 

月間削減量の平均 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 


co 2 換算値 
( kg - C 0 2 ) 

前年累計 

(該当年度の)前年度の月間実績値の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

(消費電力と co 2 排出係数から算出した値） 

月間実績値の平均 

削減量累計（前年差） 

=前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平均 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率（今年度は今月度迄の削減率） 


前年月間実績 

(該当年度の)前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

月間実績 

該当年度の月間実績値（月間消費電力と C 〇 

2 排出係数から算出した値） 

年間実績値 

月間実績値の平均 

月間削減量 

=目 [J 年月旧」実績—た!旧」実^貝 

年間の削減量 

月間削減量の平均 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 


印刷枚数 

前年累計 

(該当年度の)前年度の月間実績値の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平均 

削減量累計（前年差） 

=前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平均 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率（今年度は今月度迄の削減率） 


前年月間実績 

(該当年度の)前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績値 

月間実績値の平均 

月間削減量 

=目 [J 年月旧」実績—た!旧」実^貝 

年間の削減量 

月間削減量の平均 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 


両面利用率 

月間実績 

両面枚数/印刷枚数 X 100% 

両面枚数/印刷枚数 X 100% 


印刷面数 

月間実績 

月間実績 

年間合計 

月実績の平均 

マルチペー 
ジ利用率 

月間実績 

マルチページ面数/印刷面数 X 1〇〇％ 

マルチページ面数/印刷面数 X 100% 


トナーセー 
ブ利用率 

月間実績 

トナーセーブ面数/印刷面数 X 100% 

トナーセーブ面数/印刷面数 X 100% 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


參ユーザー別用紙管理の表示内容（月間集計) 


エコ項目 

行項目 

各月の表内谷 

年度合計 

月平均 

印刷枚数 

刖年累計 

(該当年度の)前年度の月間実績の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平均 

削減量累計（前年差） 

=前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平均 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率（今年度は今月度迄の削減率） 


前年月間実績 

(該当年度の)前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平均 

月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績値 

月間実績値の平均 

月間削減量 

二目 II 年月旧」実績一た M 日」笑系貝 

年間の削減量 

月間削減量の平均 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 


両面利用率 

月間実績 

両面枚数/印刷枚数 X 100% 

両面枚数/印刷枚数 X 100% 


印刷面数 

月間実績 

月間実績 

年間合計 

月実績の平均 

マルチページ 
利用率 

月間実績 

マルチページ面数/印刷面数 X 1〇〇％ 

マルチページ面数/印刷面数 XI 〇〇％ 


トナーセーブ 
利用率 

月間実績 

トナーセーブ面数/印刷面数 X 100% 

トナーセーブ面数/印刷面数 X 1〇〇％ 


サイズ別印刷枚数 

A 3 

A 3用紙の月間印刷枚数 

A 3用紙の年間実績値 

月実績の平均 

B 4 

B 4用紙の月間印刷枚数 

B 4用紙の年間実績値 

月実績の平均 

A 4 

A 4用紙の月間印刷枚数 

A 4用紙の年間実績値 

月実績の平均 

B 5 

B 5用紙の月間印刷枚数 

B 5用紙の年間実績値 

月実績の平均 

A 5 

A 5用紙の月間印刷枚数 

A 5用紙の年間実績値 

月実績の平均 

長尺 

長尺紙の月間印刷枚数 

長尺紙の年間実績値 

月実績の平均 

その他 

その他の用紙サイズの月間印刷枚数 

その他の用紙サイズの年間実績値 

月実績の平均 


※長尺： A 3* B 4* A 4* B 5* A 5 以外の用紙で用紙長が 460 mm より長い用紙です。その他： A 3 • B 4* A 4* B 5* A 5 以外の用紙で用紙長が 460 mm 以下の用紙です。 
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C02 換笪値 (g-CO... 年間実箱 
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並べ替え条件：|登録川目 H 並べ替え順： F 昇順 r 陷順 

エコ状況|用紙菅理|プリンター音理1 


プリンタ-通折| 

目標設定| 

更新 

u のみ更新| 


作成日付2010年3月11日 


エコ項目 


行頂目 2008年度2009年度 2 G 10 年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度2016年度2017年度 総合 i 


年間目標(プリンター1台当た 1 J ) 


エコ惜報一覧： ユーザー表示 r 無し i 有リ 月間/年間 r 月間集計年間集計 


ファイル ( E ) 表示邸ヘルプ (11) 


■ユーザー別年間菓計のエコ情報一覧表示 

対象プリンター（プリンター選択ダイアログで指定した複数のプリンター）から収篥したエコ□グ情報から、エコ情報（エコ状況/用紙管理) 
の年間篥計を一覧表示します。エコ状況および用紙管理のエコ情報一覧は、更新ステータス、プリンター、ユーザー、エコ項目、行項目、各年 
度、総合計および、年平均の欄で構成されています。 


エコ的集計ツール 


□回@ 


雪 〇く 
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•ユーザー別エコ状況の表示内容（年間集計) 


エコ項目 

行項目 

各年度の表71^内容 

総合計 

年平均 

消費電力 ( kWh ) 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平均 

年間削減量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平均 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) XI 00% 



co 2 換算値 
( kg-C 〇 2 ) 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平均 

年間削減量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平均 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) XI 00% 



印刷枚数 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平均 

年間削減量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平均 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) XI 00% 



両面利用率 

年間実績 

二両面枚数/印刷枚数 XI 00% 

二両面枚数/印刷枚数 XI 00 % 


印刷面数 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績の平均 

マルチページ利用率 

年間実績 

ニマルチページ面数/印刷面数 XI 00% 

ニマルチページ面数/印刷面数 XI 00 % 


トブーセーブ利用率 

年間実績 

二トブーセーブ面数/印刷面数 XI 00% 

二トブーセーブ面数/印刷面数 X 100 % 



•ユーザー別用紙管理の表示内容（年間集計) 


エコ項目 

行項目 

各年度の表示内容 

総合計 

年平均 

印刷枚数 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平均 

年間削減量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平均 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) XI 00% 



両面利用率 

年間実績 

二両面枚数/印刷枚数 XI 00% 

二両面枚数/印刷枚数 XI 00% 


印刷面数 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績の平均 

マルチページ利用率 

年間実績 

ニマルチページ面数/印刷面数 XI 00% 

ニマルチページ面数/印刷面数 XI 00% 


トブーセーブ利用率 

年間実績 

二トブーセーブ面数/印刷面数 XI 00% 

二トブーセーブ面数/印刷面数 X 100% 


サイズ別印刷枚数 

A 3 

A 3用紙の年間実績値 

A 3用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

B 4 

B 4用紙の年間実績値 

B 4用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

A 4 

A 4用紙の年間実績値 

A 4用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

B 5 

B 5用紙の年間実績値 

B 5用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

A 5 

A 5用紙の年間実績値 

A 5用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

長尺 

長尺紙の年間実績値 

長尺紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 

その他 

その他の用紙の年間実績値 

その他の用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平均 
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■プリンター管理 _ 覧表示 

対象プリンター（プリンター選択ダイアログで指定した複数のプリンター）からプリンターの利用状況に関する情報を収集し、一覧表示しま 
す。プリンター管理は更新ステータス、プリンター、機種、篥計開始日、菓計経過年数、経過 ST 、 A 4 換算枚数、連続印刷換算枚数、プリンタ 
制御ソフトのバージョン、エンジンバージョンで構成されています。 
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欄 

説明 

更新ステータス ( ST ) 

エコ情報一覧の更新ステータス欄に更新状況を表示します。 

* :対象プリンターよりエコ□グ情報を収集しエコ情報一覧を更新しました。 

空白：エコログがサポートされていない機種です。 

一：エコ□グ情報収集時、プリンターが電源 ON されていないなどエラーが発生しました。 

前回収#したエコ□グ情報がある場合、エコ情報一覧は前回のままを表示します。 

エコ□グ情報が無い場合は、エコ項目欄にエラーメッセージを表示します。 

プリンター 

対象のプリンター名を表示します。 

機種 

対象プリンターの機種名を表示します。 

更新エラー時のメッセージ：更新時にエラーが発生した場合、機種欄にエラーメッセージを表示します。 

(1 度もエコ□グ情報を取得できていない場合、エラーメッセージが表示されます。） 

プリンター麻答無し . プリンターの電源 OFF によりエコ□グ情報が収#できませんでした。 

該当年度データ無し……プリンターから取得したエコ□グ情報に該当年度のデータがありませんでした。 

エコ□グ未#計 . 更新中にキャンセルボタンが押され#計ができていません。 

エコ□グデータエラー…データ受信中にエラーが発生しました。 

エコ□グ未サポート……エコログがサポートされていない機種です。 

表示項目無し . 表示項目（エコ項目/行項目）が1つも設定されていません。 

窠計開始日 

対象プリンターがエコログ#計を始めた日を表示します。（通常は、プリンター導入日付と同じです。） 

窠計経過年数 

窠計開始日からの経過年数を表示します。 

経過 ST 

対象プリンターの寿命状況を表示します。 

空白：寿命には到達していません。 

〇：集計経過年数か、本体耐久印刷枚数のどちらかが、寿命に到達しています。 

集計経過年数と、本体耐久印刷枚数のどちらち、寿命に到達しています。 

A 4 換算枚数 

対象プリンターが記憶している、寿命管理（本体耐久など）のためのカウントであり、印刷した用紙サイズを A 4 横置き•片面 
に換算したもので、 A 3 は2カウント、両面は2倍でカウントします。 

連続印刷換算枚数 

対象プリンターが記憶している、寿命管理（本体耐久など）のためのカウントであり、印刷時にプリンターが稼動した時間（モー 
ター回転時間）を、 A 4 横置き•片面•連続印刷した場合の枚数に換算したものです。 

バージョン 

1 F ファー厶ウェアのバージョンナンバーを表示します。 

エンジンバージョン 

エンジンファー厶ウェアのバージョンナンバーを表示します。 
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■機能 （メニュー 機能、機能ボタン） 

•目標設定（メニュー「ファイル」—「目標設定」、「目標設定」ボタン） 

月間目標値を指定することにより年間目標を設定します。 

2年目以降、前年と比べどれくらい削減するかの削減率を指定することち可 
能です。 

その次の年ち目標値が変わらなければそのまま継続されますので、目標が変 
わった場合のみ、再度目標設定してください。 

なお、 co 2 排出係数が年度ごとに変わる場合ち、再度目標設定してください。 
※目標設定は必須ではありません。目標設定して管理する場合は、本目標設 
定を行なってください。 


<目標設定ダイア□グ> 




項目 

説明 

備考 

co 2 

排出量/ 

消費電力 

消費電力月間指定 

その年度の消費電力月間目標を入力します。 

入力範囲は「〇.1〜9999.9」です。 

「〇」を入力すると表示無し状態に戻ります。 

入力可能文字は、半角の数字「〇〜9」とピリオ 
ド「•」です。 


co 2 排出係数 

co 2 排出係数を入力します。 

未入力状態のときは、環境省指定の値0.555 ( kg - C 0 2 / kWh ) を表示 
します。2年目以降前年度実績比での削減率による目標指定が設定さ 
れた場合においても、この co 2 排出係数を使用して co 2 排出量を求 
めます。 

入力範囲は「〇.〇〇〇〇〇 1 〜 1 〇」です。 

「〇」を入力するとデフオルト値（〇 .555) に戻 
ります。 

入力可能文字は、半角の数字「〇〜9」とピリオ 
ド「•」です。 


co 2 排出量 
年間目標 

C 0 2 排出量年間目標値として、消費電力月間指定 X 12 XC 0 2 排出係 
数で計算した値を表示します。 

消費電力月間指定が未設定のときは、0〇 2 排 
出量年間目標ち表示なしとなります。 


2年目以降 
前年度実績比での 
削減率による目標 
指定 

2年目以降の消費電力と C 0 2 排出量の目標を、前年実績比での削減率 
で指定します。この場合、最初の1年間は前年データが無いので、消費 
電力月間指定を目標とします。前年データ（前年同月のデータ）がある 
場合、前年データと削減率より求めた値を目標値とします。 



削減率 

2年目以降の消費電力と C 0 2 排出量の目標値を決める為、前年実績か 
らの削減率を指定します。 
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項目 

説明 


用紙 

使用量 

用紙枚数月間指定 

その年度の用紙枚数月間目標を入力します。 

入力範囲は「1〜999999」です。 

「〇」を入力すると表示無し状態に戻ります。 

入力可能文字は、半角の数字「〇〜9」です。 


用紙使用量 
年間目標 

用紙使用量年間目標値として、用紙枚数月間指定 XI 2で計算した値を 
表爪しま"9。 

用紙枚数月間指定が未設定のときは、用紙使用 
量年間目標ち表示なしとなります。 


2年目以降 
前年度実績比での 
削減率による目標 
指定 

2年目以降の用紙使用量目標を、前年実績比での削減率で指定します。 
この場合、最初の1年間は前年データが無いので、用紙枚数月間指定を 
目標とします。前年データ（前年同月のデータ）がある場合、前年デー 
夕と削減率より求めた値を目標値とします。 



削減率 

2年目以降の用紙使用量目標値を決める為、前年実績からの削減率を指 
定します。 


設定終了 


目標設定ダイアログを閉じ、設定された値を保存します。 


キャンセル 


目標設定を中止します。目標値は元のままです。 
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CPS002DE 

CPS002CC 

CPS50A0D 

CPS002DA 

CPS50A64 

CP 850021 

CPS002DS 


Printerl 

Printer2 

Printer3 

Printer4 

Printer5 

Printers 

Printer? 




則除 


名前の変更 J 




名前 ホスト...マシン名 


>プリンター選択（メニュー「ファイル」一「プリンター選択」、「プリンター選択」ボタン) 
エコ□グ情報を収集しエコ情報を表示する、対象プリンターを選択します。 


<プリンター選択ダイア□グ> 


プリンター 
U スト 


項目 

説明 

プリンター 
リスト 

現在選択されているプリンターの情報（名前、ホストアドレス、マシン名） 
を表示します。 

名前 

プリンターの名前。名前の変更で変えることができま 
す。 

始めは、“ N 36〇〇 xxx . x . xx . xx ” の様に「機種名ホスト 
アドレス」で記述されます。 

ホストアドレス 

ホスト名又は IP アドレスを表示します。 

マシン名 

マシン名を表示します。 

追加 

プリンター追加ダイアログを表示し、プリンターを追加します。 

プリンター総数 （ maxi 〇〇〇台）を超えて追加すると、エラーメッセー 
ジが表示されます。 

削除 

プリンターを削除します。 

「選択されたプリンターを削除しますか。」メッセージボックスが表示さ 
れ、 OK ボタンで削除します。 

キャンセルボタンを押した場合は削除を中止します。 

名前の変更 

プリンターを選択（クリック）してこのボタンを押すと、そのプリンター 
の名前が変更可能となります。 

選択終了 

ダイアログを終了します。 


ブリンタ編 


6 fi- fi- fi- fi™ 

1 — t — t — t — t —1—1— 

9 9 9 9 9 9 9 

2 2 2 2 2 2 2 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


♦削除（プリンター選択の「削除」ボタンクリック） 

プリンター選択ダイアログのプリンターリストの中の、削除したいプリンターを選択（該当のプリンターの行をクリック）し、「削除」ボ 
タンをクリックすると、確認のメッセージボックス「選択されたプリンターを削除しますか」が表示されます。 

「はい」にて、該当プリンターを対象からはずします。プリンターリストから該当のプリンターの行の表示が消えます。 

「いいえ」にて、削除を中止します。プリンターリストの表示は元のままです。 

♦名前の変更（プリンター選択の「名前の変更」ボタンクリック） 

プリンター選択ダイアログのプリンターリストに表示されたプリンター名をクリックして変更対象のプリンターを選択し、「名前の変更」 
ボタンをクリックすると、プリンター名の欄が入力可能な状態になります。この状態で新しいプリンター名を入力してください。 
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♦プリンターの追加（プリンター選択の「追加」ボタンクリック） 


プリンター追加ダイアログが表示されます。 
プリンターの追加方法には、ホスト名または 
IP アドレスを直接指定する方法と、同ーネッ 
トワークセグメント内のプリンターを検索 
して、その中から選択して追加する方法の、 
2つの追加方法があります。 

ホスト名または IP アドレスを直接指定する 
場合は、「ホスト名または IP アドレス」を 
チェックして、ホスト名欄にホスト名または 
IP アドレスを入力し、「追加」ボタンをクリッ 
クしてください。 

追加されたプリンターは、プリンター選択の 
ダイアログのプリンターリストに表示され 
ます。 


ホスト名または 
IP アドレス指定 


ホスト名欄 


アドレス範囲指定 


開始アドレス欄 


終了アドレス欄 


プリンター 
U スト 


追加 


<プリンター追加ダイアログ> 


r ホスト名または ip アドレス 


► -：* ip アドレス範囲指定 
閉眙アドレス 


129 


63 


終了アドレス 


129 


63 


IP アドレス マシン名 

mm 

コメント 

埸 m 

速辂先 

129.1.63.49 CP 8002 CC 

N 3600 




129.1.63.64 CPS 002 DE 

N 3600 




129.1.63. S 9 CPS 50 A 0 D 

N 3600 




129.1.63.95 CPS 002 DA 

N 3600 




129.1.63.223 CPS 50 A 64 

N 3600 




129.1 .63.241 • OP 850021 

N 3600 




129.1 .63.243 CP 800208 

N 3600 
























追加 


閉じる 


PC と同じネットワークセグメントのプリンターであれば、 IP アドレス範囲指定による方法を使うことができます。 

IP アドレス範囲指定による方法は、 「 IP アドレス範囲指定」をチェックして、検索範囲の開始アドレスと終了アドレスを入力し、「検索ボタ 
ン」をクリックします。 

指定されたアドレス範囲内のプリンターを検索し、検索結果を追加ダイアログのプリンターリストに一覧表示します。 

プリンターリストの中の、追加したいプリンターを選択（該当のプリンターの行をクリック）し、「追加」ボタンをクリックしてください。 
追加されたプリンターは、プリンター選択のダイアログのプリンターリストに表示されます。 

※複数のプリンターを一度に選択して一括追加することも可能です。 

シフトキー+クリック、または、コント□ールキー+クリックにてプリンターを選択してください。 

その後、「追加」ボタンをクリックします。 


検 

索 


ブリンター追加 


閉じる 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


項目 

機能 

ホスト名または 

1 P アドレス 

チェックすると、ホスト名または1 P アドレス指定が可能になります。 

ホスト名入力欄 

ホスト名、 IP アドレスのいずれかを入力します。 

アドレス範囲指定 

チェックすると IP アドレス範囲指定が設定可能になります。 

開始アドレス欄 

IP アドレス範囲開始アドレス入力欄です。 

本ツールが起動されている PC のネットワークセグメントと異なる場合は、エラーになります。 

終了アドレス欄 

IP アドレス範囲終了アドレス入力欄です。 

本ツールが起動されている PC のネットワークセグメントと異なる場合は、エラーになります。 

検索 

開始アドレスから、終了アドレスまで検索をおこない、プリンターリストに反映します。 

プリンターリスト 

対麻機種プリンターを表示します。このプリンターリストの中からプリンターを選択し、追加ボタンを押すと対象プリンター 
としてプリンター選択ダイアログのプリンターリストに追加します。 

追加 

プリンター選択ダイアログにプリンターを追加します。 

接続失敗、追加プリンター有り、エコ□グ非対麻機種、対象プリンターの総数を超えたときは、エラーを表示します。 

閉じる 

プリンター追加ダイアログを閉じます。 


エラーメッセージ 


名称 

メッセージ 

内容 

接続失敗 

プリンターに接続できませんでした。 

プリンターの追加で、プリンターへの接続を失敗した場合、左記エラーとなり 
ます。 

追加プリンターあ 
り 

追加プリンターはすでにあります。 

プリンターの追加で、既に同じプリンターが選択されていた場合、左記エラー 
となります。 

非対麻機種 

追加プリンターはエコ□グ機能が未対麻機種で 
す。 

プリンターの追加で、追加しよ5としたプリンターがエコ□グ機能をサポート 
していない機種の場合、左記エラーとなります。 

プリンター総数越 
え 

プリンターの管理数を越えたので追加できませ 
ん〇 

プリンター追加ダイアログでプリンターを追加すると、プリンター選択ダイア 
ログのプリンター数が総数を超える場合、左記エラーとなります。 

セグメント越え 

セグメントが違ろ場合、 IP アドレス範囲指定は、 
使用できません。ホスト名または IP アドレスを 
使用してください。 

プリンターの追加で、セグメントを越えた丨 P アドレス範囲指定で検索した場 
合、左記エラーとなります。 
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參更新（メニュー「表示」—「最新の情報に更新」、「更新」ボタン） <更新* 夕、 ィァ□グ〉 



一：エコ□グ情報収集時、プリンターが電源〇 N されていないなどエラーが発生しました。 
前回収集したエコ□グ情報がある場合、エコ情報一覧表示は更新前のままです。 

エコ□グ情報が無い場合は、エコ項目欄にエラーメッセージを表示します。 


項目 

機能 

ガイダンス 

更新中は、「更新プリンター名+”エコ□グ更新中です。電源が入っていない場合約6秒かかります。 

「 m / n 台目収窠中」を表示します。 

キャンセルボタン 

ボタンがクリックされると、接続処理を中断します。 


• ’-‘のみ更新（メニュー「表示」—‘のみ更新」、‘のみ更新」ボタン） 

「最新の情報に更新」、「更新」ボタン、または起動時の更新の結果、プリンター電 
源 OFF などにより「プリンター応答無し」エラーが発生したプリンター（エコ情報 
一覧表示の更新ステータス欄に’-’が付いているプリンター）を対象として、再度、 
エコ□グ情報を取得しエコ情報一覧表示を更新します。 


く’-‘のみ更新中ダイア□グ> 
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參’-‘のみ自動更新モード（メニュー「表示」—‘のみ自動更新モード」） 

’-’のみ自動更新モードをチェックすると、「最新の情報に更新」、「更新」ボタン、起動時の更新、またはのみ更新」の結果、プリンター 
電源〇 FF などにより「プリンター応答無し」エラーが発生したプリンター（エコ情報一覧表示の更新ステータス欄に’-’が付いているプリン 
ター）に対して、3〇分間隔で、該当プリンターと接続を試み、エコ□グ情報を取得してエコ情報一覧表示を更新します。 

「プリンター応答無し」エラーがなくなると自動更新モードは終了します。次に「最新の情報に更新」または「更新」ボタンにて更新した場合 
には、再度’-’のみ自動更新モードの機能が有効になります。 

また、チェックをはずすと、のみ自動更新モードは機能しません。 



30分 


30分 




電源投入時の更新 

‘-‘のみ自動更新 

‘-‘のみ自動更新 




ex. 対象プリンター1〇台 
更新結果 

6台...正常にエコ□グ取得 
4 台...プリンター麻答なし 


麻答なしのプリンター 4 台に対し、 
更新を実施。結果 

3 台...正常にエコ□グ取得 ■ 
1台...プリンター麻答なし 


麻答なしのプリンター1台に対し、 
更新を実施。結果 

1台...正常にエコ□グ情報取得 


■►時系列 


, 対象プリンター1〇台すべて 
L エコ□グ情報を取得できた 
J 為、自動更新モードは終了。 



30分 


1 — ► 


「更新」ボタン 

‘のみ更新」ボタン 


30分 


ex. 対象プリンター1〇台 
更新結果 — 

了台...正常にエコ□グ取得 
3 台...プリンター麻答なし 


麻答なしのプリンター 3 台に対し、 
更新を実施。結果 _ 

2台...正常にエコ□グ取得 
1台...プリンター麻答なし 


^ ‘-‘のみ自動更新 


麻答なしのプリンタ1台に対し、 
更新を実施。結果 

1台...正常にエコ□グ情報取得 


■►時系列 


, 対象プリンター1〇台すべて 
L エコ□グ情報を取得できた 
J 為、自動更新モードは終了。 


更新中は、右図のエコ□グ更新中ダイアログを表示します。 

更新が終わると、更新状況を、エコ情報一覧の更新ステータス欄に表示します。 


のみ自動更新中ダイアログ〉 
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エコ項目 

行項目 

内容 

消昔1力 

前年思計 

d 表当年度の)前年度の月間実辖值の思計值 


目標思計 

譯当年度の月間目樘值の思計值 


実辖思計 

譯当年度の月間実辖值の思計值 


目標連成率 

=目標思計/実辖思計 XI 0035 


削沭量思計(前年差） 

=前年思計-実辖思計 


削滴率 

=削沭量思計/前年思計 X 1〇〇知 


前年月間実辖 

d 表当年度の)前年度の月間実辖值 


月間目標 

譯当年度の月間目樘值 


月間実辖 

譯当年度の月間実辖值 


月間目標連成率 

=月間目標/月間実辖 X100W 


月間削滴量 

=前年月間実箱-月間実辖 


月間削滴率 

=月間削滴量/前年月間実辖 X 1〇〇知 

空白行挿入1 



C 02 換笪值 

前年思計 

田 54_ 

d 表当年度の)前年度の月間実辖值の思計值 

E 方出江由 m 田 


< 表示項目設定ダイアログ〉 


エコ惜報一覧： ユーザー表示 F 無し r ■有り 

表示するエコ項目/行項目をチェックしてください。 
エコ状況|消耗品音理1 


月間/年間 f 月間集計 r 年間集計 


參表示項目設定（メニュー「表示」—「表示項目設定」） 

エコ情報一覧（エコ状況、用紙管理）の表示項目の 

表示/非表示を設定します。 

なお、印刷および CSV 出力も、本設定に従って 

印刷/ CSV 出力されます。 

「ユーザー表示無し」…プリンター単位のエコ情報 
一覧（ユーザー表示無し）における 
表示項目を設定します。 

「ユーザー表示有り」…ユーザー別エコ情報一覧 
における表示項目を設定します。 

「月間集計」…月間集計のエコ情報一覧における 
表示項目を設定します。 

「年間集計」…年間集計のエコ情報一覧における 
表示項目を設定します。 

「エコ状況」…エコ状況のエコ情報一覧における 
表示項目を設定します。 

「用紙管理」…用紙管理のエコ情報一覧における 
表示項目を設定します。 

チェック欄のボックスをクリックすると、表示項目として設定され、もう一度クリックするとチェックがはずれ、表示対象からはずされます。 

「全て選択（表示）」…全項目表示対象となります。 

「全てクリア（非表示）」•••全項目表示対象からはずされた状態にします。 

「初期値に戻す」…エコ□グ集計ツールを最初に起動した時の設定状態（初期状態）に戻します。 

「設定終了」…表示項目設定を終了し、設定された表示項目にて、エコ情報一覧を表示します。 

「キャンセル」…表示項目設定をキャンセルします。（表示項目は元のままです。） 


全て逞折(表示） _全てクリア(非表示 ）I 初期值に戻す_ 


^空白行挿入はエコ情報一覧のみ有効であり、印刷/ CSV 出力ではカットされます。 


[::■■■設定■終了 ■…… ij キャンセル 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


表示項目設定 
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參プリンター合計の表示設定（メニュー「表示」—「プリンター合計の表示」） 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


ブリンター A 消費1力 (kWh) 

002換茸値 (kg-C... 


印刷枚数 


ブリンター B 


合計 


雨面利用牢 
印刷面数 
マルチページ利用率 
トナ-セ-ブ利用率 

消費 1 !力 (kWh) 
C02 換笪値 (kg -〇... 


印刷枚数 


兩面利用牢 
印刷面数 
マルチページ利用率 
トナーセーブ利用牢 

消費電力 <kWh〉 
C02 換韻 (kg-C … 


印刷枚数 
雨面利用率 


月間実搔 
目榇累計 
実箱累計 
月間実宿 
目標累計 
実辖累計 
月間実辖 
月間実搔 
月間実辖 
月間実搔 
月間実 m 

月間実 m 
目標累計 
実辖累計 
月間実 m 
目標累計 
実辖累計 
月間実搔 
月間実辖 
月間実搔 
月間実 m 
月間実搔 

月間実 m 
目標累計 
実辖累計 
月間実辖 
目楞累計 
実箱累計 
月間実 m 
月間実宿 


S.. ブリンター エコ項目 |行項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月年度合計 月平均 へ 


※エコ情報一覧にプリンター管理を表示している場合は、プリンター合計表示の設定に関わらず、プリンター 


合計は表示されません。 


プリンター合計を表示する/しないを設定します。 

チェックするとプリンター合計を表示し、チェックをはずすとプリンター合計を表示しません。 
本指定後、エコ情報一覧を再表示して、プリンター合計の表示をおこないます。 

(チェックをはずした場合は、プリンター合計の表示を消します。） 

<プリンター合計を表示した例> 


る I コ□ヴ集計ツール 


B 回区) 

1 ファイル0表示祕ヘルブ砂 

1 エコ牾報一覧： ユーザー表示V 無し广有り 

月間/年間$月間集計 r 年間集計 



[2009 年度 


並ぺ替え粂件：|登錄胭 zj 並ぺ替え順： （5* 昇_ r 降_ _ 作成日付2010年3月11日 

I コ状況 I 用紙管理|ブリンター音理| I ゴリンター選択 I 目楞設定1 舰 I しのみ更新 I 


プリンター合計 


年度目標 〈ブリン5—1台当た 1 J > 







0 1. C 02 排出量年間目楞 

=消費電力 

X 12 ヶ月 

X C 02 排出係数 

1 | 2 .用紙使用量年間目標 

= 用紙枚数 

X 12 ヶ月 

40.0 kg - C 02 

月間 

6.0 kWh 

0.555000 kg - C 02 AWh 

2.400 枚 

月間 

200 枚 

厂2年 目 以降 前年実搔比| 

% 削湳 


厂2年 目 以降 節 

丰実辖比 「 



6399077 6 
1. ぇ o.a204444 58 


0399077 3 
Taaa20.17.17 .77 


6788044 
ocj & 4 440.62.62 


a0.u0.60.60063631«282s«1s{ 
194010104. 3. 3.3 0.1 


S40.010.6SIIPP ⑽ 

3663090 光 9%% 
2.36.5.12.202.9584301.088 0 

^3s00011952327*ip 

2 . 2 . 

8055060^0^^ 
030.30 8_5_112 11 

46120600 光 5 舞％ 
a26.aa.604188910 

2397086%3 
L23.csia.401.322950440 0 

602402 1X9 光％ 
& 201421 

0.316.71.90.200089182 戗 872«i 

7374091 舞 8 光％ 
0.13.10.80801525182 0 

ぷゼ §658226|314 ⑽⑽ 

3772024^6^^ 
ci<dc:ia40431527900 

9355088%2 洛％ 
a&cba20272748416 1 


§i46.646.6l:122.122ssp 
2 4 4 1 


2. 4. 


0699046 羝 5 %光 
7.36.44.&2079073039371 
2 3 11 


s33.341.0sll84850»1.271 認 

9055002 
认 30.37.&1.801.872.18393.02120 

26080007%5 光岌 
12.26.32.&.609.682.59483.83202 

9325015 洛 9%% 
a23.25.&.407.092.39653.94288 

3071065 羝 9 光％ 
120.19.4.204.69.1963.94324 

6338095 光 4%% 
8.13.12.4.802.53.49562.33283 

8052047 洛 4%% 
uilo.7.3.60.04673994198 

5730070%6 涔％ 
ci&42.4036155723458 

233307 
43.ZZ202121583428CO 


P 57.257.2 IIIJ 

12.179.957.2S.800.485.732? 
4 9 2 

3352036% 
9.73.50.&4.406.751. 9130 

7632071% 
766.45 . 丨 . 00.83.374 1 

7909062 涔 
10.59.53, 5 03.462:3637 

6310045X 
12.53.35.73.201. 102:6846 

1612091% 

0004086 洛 
&40.22.12.405.721.3362 

4356024 光 
6.33.17.&2.004.39.0460 

3601086 光 
ネ 26.14.&1.603.341.6453 

0089023 光 
T20.&a.20.709039 

9301094 涔 
&13.& 280793042 

1788055X 
&&OJZ40494953 
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織; 

印刷枚数 


mi 


兩面利用率 
マルチペー:^用牢 
トナーセづ利用率 

消費電力 ( kWh 〉 
C 02 換 lM ( kg - C ... 
印刷枚数 
__牢 
マルチペ-ジ利用牢 
トナーセづ利用牢 

消費電力 ( kWh 〉 
C 02 換甚値 ( ke - C ... 
印刷枚数 
商赫 j 角率 

マルチページ利用牢 
け-セ-ブ利用牢 

消昔電力 ( kWh 〉 
C 02 捵甚値 < kg - C _._ 
印刷枚数 
固面利用率 
マルチページ利用牢 
トナ-セ-ブ利用牢 

消費電力 ( kWh > 
C 02 捵甚値 < k e - C ... 
印刷枚数 
両面利用率 


月間実辖 

月間実箱 
月間実箱 
月間実辖 
月間実辖 
月間実辖 
月間実辖 

月間実宿 
月間実箱 
月間実辖 
月間実辖 
月間実箱 
月間実箱 

月間実辖 
月間実辖 
月間実辖 
月間実辖 
月間実辖 
月間実箱 

月間実箱 
月間実辖 
月間実辖 
月間実辖 


行項目 

月間実辖 


ブリンター A 消費電力 < kWh ) ^旧,穴.,以 

C 02 換 lM ( kg - C .. 月間実辖 
印刷枚数 月間実辖 

両面利用牢 月間実辖 

マルチページ利用牢月間実箱 
トナ-セづ料用率月間実箱 


ブリンタ '-B 消費電力 ( kWh ) 

C 02 換茸値 ( ke - C ... 
印刷枚数 
両面利用牢 
マルチページ利用丰 
トナーセーブ利用率 

ブリンタ ー C 消費電力 ( kWh 〉 

C02 換 im < kg - a . 
印刷枚数 
両面利用牢 
マルチべ-ジ利用率 
トナ'■セ-ブ利用率 

ブリンター D 消費電力 ( kWh 〉 

C 02 換 ！ M ( kg-a 
印刷枚数 
両面利用牢 
マルチべ-ジ利解 
トナ-セーブ利用率 

ブリンター E 消費電力 ( kWh ) 

C 02 換茸値 ( ke - C ... 
印刷枚数 
兩面利用率 


月間実宿 
月間実辖 

月間実辖 
月間実箱 
月間実箱 

月間実辖 
月間実辖 
月間実辖 
月間実辖 
月間実辖 
月間実箱 

月間実辖 
月間実辖 

丨 _m 

月間実辖 
月間実箱 
月間実辖 

月間実辖 
月間実辖 
丨 Si.m 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


>並べ替え機能（「並べ替え条件」「並べ替え順」） 

プリンター毎に並べ替え条件によって、昇順、降順に並べ替えます。 

並べ替え条件の消費電力（実績)、消費電力（目標達成率)、印刷枚数（実績)、印刷枚数（目標達成率)、印刷面数、両面利用率、 マルチペー 
ジ利用率、 トナーセーブ 利用率は、年度合計或いは総合計の値で並べ替えます。 

エコ情報一覧のエコ状況、用紙管理、プリンター管理いずれち並べ替えは行います。 


登録順/昇順 


ファイル®表示⑼ヘルプ Qi ) 


B 回® 


エコ情報一覧: 


ユーザー表示 C ■無し 


月間/年間 F 月間集計 r 年間案計 


12009 年度 


年度目標(ゴリンター 1 台当た 1 J ) 

P 1 . C 02 排出量年圊目楞=消費 1 !力 
40.0 kg - C 02 月間 

厂 2 年目以降 前年実箱比| 


x 12 ヶ月 x C 02 排出係数 〇 2 .用紙使用量年間目標=用紙枚数 x 12 ヶ月 

6.0 kWh 0.555000 kg - C 02 AWh 2 . 400 枚 月囿「 200 枚 

刖湳 厂 2 年目以降 前年実箱比| % S'M 


並ぺ替え条件：|登錄_ J 並ぺ替え耀： f ? •昇胭 

エコ状況」用紙苷理丨プリンター音理丨 


プリンター遥択| _目標設定」_更新 J のみ更新」 


作成日付 2010 年 3 月 11 日 


消費電力実績/昇順 


BBS 


ファイル©表示 ㈤ ヘルブ⑻ 


エコ_陵報一覧： 


ユーザー表示 （ S •無し r ■有り 月間/年間 （ 7 月間集計 r 年間集計 


12009 年度 


年度目標(ゴリン 5 — 1 台当た 1 J > 

0 1 . C 02 排出量年間目樘=消費電力 
40.0 kg - C 02 月間 

厂 2 年目以陷 前年実辖比 


X 12 ヶ月 x C 02 排出係数 
6.0 kWh 0.555000 k e - C 02 AWh 


2 .用紙使用量年間目楞=用紙枚数 x 12 ヶ月 
2 . 400 枚 月間| 200 枚 

厂 2 年目以降 前年実辖比| %刖湞 


並べ替え条件：|消費電力(実箱） ▼ I 並べ替え颺：《•昇順 r psjiii 

エコ状況 1 用紙音理 1 プリンタ-苷理 I _ カンタ-删|目雛定|更新 I リ〇 


作成日付 2010 年 3 月 11 日 


0.00.09 


IIS 2 SS I 3 SS lll ^ gllpsl ssl 


0.20.114 


6.23.5805 


1.60.9447 


S3.8278 


0.00.02§gg0.60.4405%7»i 6.73.7.27525*10!« 鄕 8.95.0.404 咖 1 2*3% 3.0 1 . 7105 機 
§§is s, 5 2 § 21 * 2 sg840ls?3s185l 

O O 1% ^ ^ 0 6 2^^% 4 8 3 % % % 841% 
O 〇〇〇 0^1113141 1ci522738o oiuil 557 

0.80.518017X16X0% 5.63.1 116 ™ 

0.40.2888%1*g623.4222™ 

US296IS SS673 81 X 

6 41 8 8 6% 
acb1448168 &&2361 
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0.70.415125X2X0%8.04.445772* 

1 . 2 s 226 ls8.34.6 304 g 

SS15427XS MS396I 

SS278I 我 ！ 553041 




方 947 

o 6 3 昶％洛 

I9.I0.3631121 


明 ssli 

_=arii 

u '3 52327* 3 s 

c0.80.518017«16«g 

m0.40.2888x1*0x 

¥1 

co.60.4141 脒 16 « 脒 

仰 0.30.2826X2X0% 

OT . si § 

12'522615§ 

1324 涔％涔 

ac;1527s 

¥278% 


7.03.9.1770.00.0 ク 


84.046.64.12251XP SS ぷ s 

3.21.832827*13*0X0.00.02 g g g 

益 I : 作 

6.33.51 

9 5 2 涔涔涔 

^^1839120 

2* 

ij 2 g 

SSpp 

7.34.1195 脒 32X4SS 

14 2 羝光％ 

619665240 

Jip 

ssslg 

500^^^ 

&CVJ1557458 

4 2 215828 8 


214 888 

o o1 6 0:127 

742 洛光％ 5 2 4^. 
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參 CSV 出力（メニュー「ファイル」 —「 CSV 出力」） 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


現在表示しているエコ情報一覧（エコ状況/用紙管理/プリンター管理）を、 CSV 出力します。 


< csv 出力の操作> 

1) メニュー「ファイル」 —「 CSV 出力」 

2) 名前をつけて保存（ファイル出力）ダイアログが表示されますので、 

ファイル名を入力して、「保存」をクリックしてください。 

指定の名前でファイルに保存されます。 < G e \/ XtiM > 

2008,〃年度年間目標（プリンタ_1台当たり）〃 

"1. C 02 排出量年間目標二"，，〃消費電力 x 12ヶ月 "，，，〃 x C 02 排出係数〃 

66. 6, " kg - C 02〃， 〃月間〃，10, " kWh 〃，〇 . 555000, 〃 kg - C 02/ kWh 〃， ，〃2年目以降前年実績比〃，10，〃％ 削減〃 

"2. 用紙使用量年間目標二"，，〃用紙枚数 x 12ヶ月" 

1200，〃枚〃，〃月間〃，100，〃枚〃 

〃エコ状況〃，"作成日付〃，〃2008年7月4日〃， 

" ST "， 〃 プリンター"，〃エコ項目〃，〃行項目"，〃4月"，"5月〃，"6月〃，"7月"，〃8月"，"9月"，"10月"，"11月"，"12月"，〃1月"，"2月〃，"3月"，"年度合計"，"月平均"， 
"ホ "，" PR INTER 1"， 〃消費電力 ( kWh )"，" 月間実績"， 0. 0, 0. 0, 4. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 2. 0,1 . 0,， 7. 0, 0. 6， 

"*"， " PRINTER 1"，" C 02 換算値 ( kg - C 02)"， 〃目標累計〃， 5. 6,11 . 1，1 6. 7, 22. 2, 27. 8, 33. 3, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 3. 2, 

"*"， " PRINTER 1"，" C 02 換算値 ( kg - C 02)"， "実績累計' 0. 0, 0. 0, 2. 0, 2. 0, 2. 0, 2. 0, 2. 0, 2. 0, 2. 0, 3. 0, 3. 0,， 3. 0, 0. 3, 

"木"， " PRINTER 1"，" C 02 換算値 ( kg - C 02)"， 〃目標達成率〃，0%，0%，833%，1110%，1388%，1665%，1943%，1943%，1943%，1295%，1295%，，1295%，， 

"木 "，" PR INTER 1"，" C 02 換算値 ( kg - C 02)"， 〃月間実績"， 0. 0, 0. 0, 2. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0,1 . 0, 0. 0,， 3. 0, 0. 3， 

〃木〃， " PRINTER 1"， 〃印刷枚数〃，〃目標累計〃，100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,1000,1100,1200,1200,100， 

〃木 〃，〃 PR INTER 1"， 〃印刷枚数〃，〃実績累計〃，38, 61，128,129,142,182, 221，305, 329, 510, 581，，581，53, 

〃木〃， " PRINTER 1"， 〃印刷枚数〃，〃目標達成率〃，263%，328%，234%，310%，352%，330%，317%，262%，274%，196%，189%，，207%，， 

〃木〃，〃 PR INTER 1"， 〃印刷枚数〃，〃月間実績〃，38, 23, 67,1，13, 40, 39, 84, 24,181，71，，581，53， 

〃*〃， " PRINTER 1"， 〃両面利用率〃，〃月間実績"，74%，100%，73%，0%，0%，0%，64%，48%，25%，11%，96%，，45%，， 

"*"， " PRINTER 1"， 〃印刷面数〃，〃月間実績〃，66, 46,116,1,13, 40, 64,124, 30, 201, 139,，840, 76， 

"ホ"， " PRINTER 1"， 〃マルチページ利用率〃，〃月間実績〃，70%，100%，5%，0%，0%，0%，72%，50%，20%，0%，68%，，36%，， 

〃木〃， " PRINTER 1"， 〃トナーセーブ利用率"，〃月間実績〃，77%，100%，3%，0%，0%，0%，72%，37%，0%，0%，0%，，23%，， 

""， "Pr i nter 2"， 〃消費電力 （ kWh ) 〃，〃月間実績〃， 0. 0, 0. 0, 4. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 2. 0,1 ■ 0,， 7. 0, 0. 6, 

""， "Pr inter 2"，" C 02 換算値 ( kg - C 02)"， 〃目標累計"， 5. 6,11 . 1，1 6. 7, 22. 2, 27. 8, 33. 3, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 3. 2, 


※プリンター管理の CSV 出力では、目標の出力は行ないません。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


參印刷（メニュー「ファイル」— 「 E |] 刷」） 


現在表示しているエコ情報一覧（エコ状況/用紙管理/ 

プリンター管理）を、印刷します。 

<印刷フォーマット〉 

• A 4 用紙、横置き • 横書き 

•印刷ヘッダーに、年度および目標を印刷します。 

• 同ープリンターの項目が頁をまたぐことが無い様に配置します。 


く印刷操作> 

1 ) メニュー「ファイル」—「£卩刷」 

2) 印刷ダイアログが表示されますので、印刷を行うプリンター 

を選択して、 「 OK 」 ボタンを押してください。 

印刷されます。 


<印刷例> 


I コ状 H 2009 年目ブリン当 ty] ^rsionl.OifPTOT) 

1. 002桃由目 fll [40.0 k £-002] 月 m は〇洲] X 12 ヶ月 X 002 fflt ±^[0.999000 k £~ aa ^] 

2. 用細(闬1_目 [2.400 枚]=用棚 W 明™ [200 秩] X 12 ヶ月 


並ぺ並ぺ付2010^3月 11 B 


7 

プリンタ - 

エコ 姻 


mim 



KH 

UiH 

h±h 

miSiM 

■UiH 

mSSiM 

mam 


^51— 

杜 ^! 

月平均 

4 

ブ U ン 












^Ul 

2.3 

S.9 

19.0 

1.5 



〇〇 2|^»«}<£- 〇〇 2) 




^■QE] 








33.^ 

40.0 

40.0 

3.3 






HE 


^■s 

l^HEl 







10.^ 

10.3 

0.9 
















CSJS) 

3575 





月 msfli 
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^mm 







^HE] 









HES1 

■fcul 

HES3 

画 . "i 
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HE£2I 

^EESSl 
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heili 

IMI^ 
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447 
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^ILjfcHjE.^BKgBgari 












明 _ 
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I=i.!.i ： j= 


















Ijlilifaj; し ^ MBBHgM 

>—：iB 










^U|^] 

H9£l] 





▽ ルチべ一评 | 用卒 

111111 ^n^HBHHSEy 

ai _ 国 ~ 
















トナー t- ブ^闬卒 

\sUhtAi.mmmi 

— 














□ 


明賢電力 ™ 

■ 加成 -— 

^■E 






i^EEl 



3.3 

PMH 

3.2 

Si.O 

7.0 










^msi 




33.3 


40.0 

40.0 

3.3 




巧上 






^■^si 





^K£| 

㈣ 

則 

3.9 
















[m 

m 





月 msfli 

2.3 





^■B 




^mmamxa 


HE 






g 解？ t 

300 




Hfiooa 

H£££l 

^em 
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H£Q] 

H3!£!l 

H3E£!l 

^KlSSl 

^H3L£!l 





n 1 ■ 十 ! ■ _ 



HH££! 


H£!U 






■iso 
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^^■bui 




=f ■■〒国 11111 












MMl 



















^HCSf^ 

^^■bui 




-ii'in _ii_ 
























m»miJ 







21,280 

ura 



▽ ル子ぺ 一 # 

用卒 














m 




トナー乜ーブ尹 

用卒 

月 

55 



35 

(5 

4S 


23 





35 


□ 

ブリン "S-G 

tsira^m 

月 msfli 












^■39 
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195 

195 

















2 
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MOMH 
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2 
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困®利闬卒 
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t5 
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2 

2 



▽ ル子ぺ 一 # 

用卒 

月 msfli 
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闬卒 

月 msfli 












QS 

OS 



※プリンター管理の印刷では、目標の出力は行ないません。 
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•印刷プレビュー（メニュー「ファイル」—「印刷プレビュー」） 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


現在表示しているエコ情報一覧（エコ状況/用紙管理/プリンター管理）の印刷プレビューを表示します。 
<印刷プレビュー表示例〉 


エコログ集計ツール 


I I 2v^/cp I 初 ; 穴 (p 閉吸 ( 〇」 


B 回区] 


i コ挪 


so® 年 jewi 目 ブ lj ンタ 

i. 嗎 


由1挪目》 [40.0 h2-0Q2] =tSIWA 月 Hfl [〇挪] M2 ヶ月:^ OCEffl 由^ IP- 399000 UsrCmUhl 
2 . 用細 esi 初 a 目» [2.400 抝=用 ffiiy 明 m tan 抝 U 2 ヶ月 
並べ牛：® ftft 並ぺ 


Version I.OiCOtET) 


作付2010杉月11 B 


ST 

プリンタ - 

Iコ姻 


4 月 

5 月 

3 月 

7 月 

8 月 

9 月 

10 月 

11 月 
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2 月 

3 月 
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月平闫 


プリンター 


月 WSfll 

0.9 
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0. J 
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0.4 
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8.9 

19.0 

1.3 
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月 WSfll 

412 

193 

3U 

188 

8J 

309 

443 

95 

210 

微 

1.1 Hj 

3.130 

J.023 

SSS 



▽ル子べ一 

月 W 夫 fH 

S5 

os 

9S 

23 

23 

咽 

os 

IS 

13S 

38S 

8S 

123 

123 
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SiS 

1.0X3 

338 

U.122 
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月 W 夫 fH 

9SS 

5J5 

3SS 

585 
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4SS 
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313 

233 

m 

2.33d 

I.SSd 

1.949 

3,949 

3.835 

3.025 

1.271 

1.395 

415 

21.300 
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月 msft 
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4SS 
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24S 
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2SS 
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ss 
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參バージョン情報表示（メニュー「ヘルプ」—「バージョン情報」） 



プ□グラム名& 
バージョン情報 


プログラム 

アイコン 


著作権表示 


參ヘルプ機能（メニュー「ヘルプ」） 


B ? 1コ0グ集計ツール 


B 回 ® 

倒 

m & 


邾表示 

印刷オブション ◎ 



目;欠 ◎ |キーワード妙|検索迄）| 

m エコロヴ集計ツールの特擻 
日己メニュー 

園 [ファイル]メニュー 
函 [表示]メニュー 
s [ヘルプ]メニュー 
日^3画面 

a 年度逞択 
H ] 目標表示 
a 機能ボタン 
1 赴ぺ替え機能 
日 es エコ惜報一覧表示 
® 切り替え 
日月間集計 

a 棚の■兑明 
u エコ状況の表示内容 
ii 用紙苷理の表示内容 
日3年間集計 

a 棚の説明 
u エコ状況の表示内容 
ii 用紙苷理の表示内容 
田 GJ ユーザー SiK 月間集託） 

田 C 3 ユーザー別(年間集計〉 
a プリンター音理の表示内容 
a ta ダイアロヴ 

a 旧楞設定]ダイアログ 
日^ [プ 1 ジンター逞折]ダイアログ 

a [プリンター遥折]ダイアロヴ 
[+ □ [プリンター追加]ダイアロヴ 
a 匣新]ダイアログ 
1 r 」 のみ更新]ダイアロヴ 
a のみ自動)更新モード]ダイアロて 
a [表示項目設定]ダイアロヴ 


議] 


エコログ集計ツールへルブ 


「エコ ロク集計ツール」は、ブリンターに 畜 積された エコ 関連のロク情報 (エ 
コログ情報)をブリンターから収集して、表示/印刷 / CSV 出力を行うブログ 
ラムです。 

鲁使用でぎるオペレーティングシステム 

Microsoft Windows 2000 
Microsoft Windows XP 
Microsoft Windows Server 2003 
Microsoft Windows Vista 
Microsoft Windows Server 2008 
Microsoft Windows 7 

籲ハードウ i ァ要件 

上言己オペレーティングシステムが動作するコンビューター 

鲁接続形態 

LAN (ローカルエリアネットワーク） 

XUSB 接続された コン ビューターでは エコ ログは集計できません。 

■商標について 

Microsoft 、 Windows、Windows Server およひ Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登錄商標また 
は商標です。 

その他記載された会社名および製品名等は、該当する各社の登錄商標 
または商標です。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


本ツールのバージョン情報をダイアログに表示します。 
「〇 K 」 をクリックすると、ダイアログ表示を終了します。 


ヘルプを表示します。 

メニュー「ヘルプ」—「目次」の場合、「目次」タブが選択され 
た状態になります。 

メニュー「ヘルプ」—「トピックの検索」の場合「キーワード」 
タブが選択された状態となります。 


































エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


6.7 
79.9 

192.9 

3.7 
4.800 

61,517 

726 

22 % 


3.9 

40.0 

47.0 

2.1 

2,400 

14.167 

373 

34% 

501 

1135 

035 


7.3 

20.0 

19.7 

4.1 

1,200 

4.696 

1.195 

6335 

1,949 

32% 

4% 

24.5 
20.0 
75.4 

13.6 

1.200 

20.181 

3.670 

41 

5.182 

43% 

0 % 


消昔1力 ( kWh ) 
C 02 換苢値 < kg - C . 


印刷枚数 


兩面利用率 
印刷面数 
マルチページ利用率 
トナ-セ-ブ利用率 


9.9 

12.2 

9.9 

6.3 

7.0 

23.3 

26.6 

30.0 

33.3 

36.6 

25.2 

32.0 

37.5 

41.0 

44.9 

5.5 

6.8 

5.5 

~~3^" 

3.9 

1,400 

1.600 

1,800 

2,000 

2,200 

7.091 

9.688 

11.870 

12.718 

13.794 

2.395 

2.597 

2.182 

848 

1.076 

6535 

4835 

3935 

5035 

3035 

3,949 

3.035 

3,025 

1,271 

1,395 

2035 

2035 

12% 

535 

37 S 5 

8% 

2% 

0% 

0% 

1% 






29.3 

27.3 

28.4 

27.6 

11.6 

23.3 

26.6 

30.0 

33.3 

36.6 

91.7 

106.9 

122.6 

137.9 

144.3 

16.3 

15.2 

15.0 

15.3 

6.4 

1.400 

1.600 

1.800 

2.000 

2.200 

24.782 

31.272 

38.595 

44.821 

46.997 

4.601 

6.490 

7.323 

6.226 

2.176 

3235 

30% 

26% 

2535 

16% 

6.052 

8.453 

9.240 

7.776 

2.516 

2435 

2535 

17% 

2135 

8 S 5 

0% 

035 

0% 

0% 

035 






39.2 

39.6 

30.3 

33.8 

10.5 

46.6 

53.3 

59.9 

66.6 

73.3 

116.9 

138.9 

160.1 

178.9 

189.2 

21.8 

22.0 

21.2 

18.8 

10.3 

2.800 

3.200 

3.600 

4.000 

4.400 

31,873 

40.960 

50,465 

17,539 

60,791 

6,996 

9.087 

9,505 

7,074 

3,252 

4335 

35% 

29% 

28% 

20% 


4.2 

3.5 

5.8 

3.6 

3.3 

6.7 

10.0 

13.3 

2.3 

4.3 

7.5 

12.3 

2.3 

2.0 

3.2 

4.0 

200 

400 

600 

800 

217 

367 

1.044 

2.539 

217 

150 

677 

1.495 

5835 

5735 

3935 

5635 

343 

236 

944 

2,334 

28 S 5 

4535 

1935 

2Q% 

Q% 

8% 

Q% 

3% 





21.2 

20.6 

26.8 

26.4 

3.3 

6.7 

10.0 

131 

11.7 

23.2 

30.0 

52.7 

11.7 

11.4 

14.9 

14.6 

200 

400 

600 

800 

3.481 

6.454 

9.888 

13.793 

3.481 

2.973 

3.434 

3.905 

43% 

3435 

4935 

42% 

4.989 

3.907 

5.114 

5.530 

35 S 5 

3035 

4635 

32% 

m 

2% 

035 

2% 





25.4 

24.1 

32.6 

35.0 

6.7 

13.3 

20.0 

26.6 

14.1 

27.5 

45.5 

64.9 

14.1 

13.4 

18.1 

19.4 

400 

800 

1.200 

1.600 

3,698 

6,821 

10.932 

16,332 

3,690 

3,123 

4.111 

5,400 

AA% 

3535 

47% 

Am 


消昔電力 ( k _) 月間実辖 

C 02 換 HM ( k e - C ... 目標思計 
実 m 思計 
月間実宿 

印刷枚数 目標思計 

実辖思計 
月間実辖 

向面利用率 月間実箱 

印刷面数 月間実宿 

マルチべージ利用率月間実辖 
トナ-セーブ利用牢月間実辖 

消昔電力 ( k _) 月間実箱 

C 02 換 HM ( k e - C ... 目楞思計 
実辖思計 
月間実辖 

印刷枚数 目樘思計 

実辖思計 
月間実宿 

兩面利用率 月間実宿 


84.7 7.1 

40.0 3.3 M 

47.0 3.9 

47.0 3.9 

2.400 200 

14.167 1.181 

14.167 1.181 

5135 

21,366 1.781 

23% 

3% 

262.9 21.9 

40.0 3.3 

145.9 12.2 

145.9 12.2 

2.400 200 

47.350 3.946 

47.350 3.946 

63.045 5.254 

28% 

135 

347.5 29.0 

79.9 6.7 

192.9 16.1 

192.9 16.1 

4.800 400 

61,517 5.126 

61,517 5.126 

37% 


エコ状況一覧表示 


* プリンタ ー A 


カンタ-日 


合計 


エコログ 集計 ツールの 便利な使い方/こんな場合は？ 

■エコ情報一覧表示 

①消費電力/ co 2 排出量と印刷枚数の両方を一度に表示し管理することができます。 

「エコ状況」表示を使用します。表示項目設定機能（メニュー「表示」—「表示項目設定」）を使って、 
管理 • 表示したいエコ項目および行項目を選択します。 


る エコ时集計 ツール 


□回® 

ファイル ( E ) 表示邸ヘルプ ( id ) 

I エコ 情報 一覧： ユーザー 表示 p 無し r 有し」 

月間/年間 p 月間集計 r 年間集計 



[2009 J 年度 


年度目標けリンター1台当た 1 J ) 

j 1. C 02 排出量年間目楞=消費電力 x 12ヶ月 x C 02 排出係数 ! j , 1 2.用紙使用量年間目楞=用紙枚数 x 12ヶ月 

40.0 kg - C 02 月間「 6.0' kWh 0.555000 kg - C 02 AWh 2.400 枚 月間 200 枚 

厂2年目以陷 前年実箱比! 35肖 ij 沭 厂2年目以降 前年実宿比! 35削 M 

並べ替え条件：_綠_ J 並べ替え)晒： F 昇順广 PIJIII 作成日付2010年3月16日 

エコ状況|用紙音理|ゴリンター音理| ゴ U ンタ折| §德疏 | 野斤 I し仍&野斤 | 

S.]>J ンター 厂エコ項目 ■[行項目 1 4月 r 5月 r e 月 T 7月 T 8月 - T 9 Ml 10月"]11月匚12月 T 1月= 2月丁 3月"丁年度合計"]月平成 ] a 


8096003 

2.40.45.1.40.35359383 0 


8017075 S 
3140.95.17..40.07.8647 


横計計箱計計辖辖辖辖辖 

M - - 与一 mi XUL-_uvn/pi; IUL - -M--XUL-.M - . 

M ■■旲男 M.-grlpt: THf ■■寒 ■ THf ■■寧 ■ M ■- 
間樘辖間楞辖間間間間間 
月目実月目実月月月月月 


1674012 5681018 63 5 502 OK 
を 16.15.1.00.509665.50240 m16.61a.oo.51.714o.01441 22.33.77.1 2..00.01. 68 47 
13 1 162 3 203 
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用紙管理一覧表示 


印刷枚数 目標累計 

実辖思計 
月間目標 
月間実辖 

両面利用率 月間実辖 

印刷面数 月間実箱 

マルチページ利用率月間実箱 

トナーセーブ利用率月間実箱 

サイズ別印刷枚数 A3 

B4 
A4 
B5 
A5 
長尺 
その他 


-ブリンター B 


印刷枚数 


両面利用率 


目標累計 
実辖思計 
月間目標 
月間実箱 
月間実辖 


ち_驪 1 


顆驅驪讓 


サイズ則印刷枚数 A 3 


日 4 
A4 
B5 


0 12.0 

2 41.7 


6.7 

23.2 
3.3 

11.4 

24.0 

49.5 
12.0 
24.1 

13.3 

27.5 
6.7 

13.4 


18.0 

24.0 

30.0 

36.0 

135.8 

42.0 

48 

68.5 

94.9 

111.3 

165.2 

192 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

24.5 

6.0 

6 

26.8 

26.4 

16.5 

29.3 

27 

10.0 

13.3 

16.6 

20.0 

23.3 

26 

38.0 

52.7 

61.8 

75.4 

91.7 

106 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3 

14.9 

14.6 

9.1 

13.6 

16.3 

15 

36.0 

48.0 

60.0 

72.0 

84.0 

96 

82.0 

117.0 

139.6 

171.4 

210.7 

250 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12 

32.6 

35.0 

22.6 

31.8 

39.2 

39 


20.0 26.6 33.3 

45.5 64.9 77.5 

6.7 6.7 6.7 

18.1 19.4 12.5 


エコ情報一 M : ユーザー表示夕無し广有り 

月間/年間月間集計 r 年間集計 





12009 年度 

年度目標〈プリンター1台当たり） 






P 1.C02 排出量年間目標=消費電力 

X12ヶ月X C02 排出係数 

1 | 2.用紙使用量年間目標 

=用紙枚数 

X 

12ヶ月 

40.0 kg-C02 月間 

6.0 kWh 厂 0.555000 kg-C02AWh 

2朋枚 

月間 

200 

枚 

厂2年目以降 前年実箱比! - 


r 2胡_ f 

拉年実箱比|~ 

"~!U 



46.6 
116.9 
6.7 6 

21.8 
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138 


ファイル (£) 表不凹ベルフ砂 


处ぺ替え条件：|登錄胭 
エコ状況 用紙管理 


並べ替え順：昇胭 r 陷颸 

|プ ij ンター音理丨 


ブリン5—遥折]_目標設定」_更新_| 'のみ更新」 


作成日付2010年3月16日 


S …「プリント 


エコ頂目 


I行項目 


I 4月15月1 6月丨7月 r 8月丨9月 r 10月 r 11月「12月|1月「2月「3月「年度合計「月平均「 


エコ項目 


消費電力 (kWh) 


」行項目 


目標累計 
実辖思計 
月間目樘 
月間実箱 

C02 換苣値 <kg-C... 目樘累計 
実箱累計 
月間目楞 
月間実箱 


消費電力 (kWh) 


目樘累計 
実箱累計 
月間目楞 
月間実宿 

C02 換笪値 <kg-C... 目標累計 
実辖累計 
月間 S 楞 
月間実痛 


消費電力 (kWh) 


目標累計 
実辖累計 
月間目標 
月間実宿 

C02 換苣値 (kg-C... 目楞思計 
実辖思計 
月間目楞 
月間実箱 


s ..「 プリンター 

* ブリンタ ー A 


-ブリント B 


合計 



I コロ 5 集計ツール 


kiln )( x | 


②消費電力/ co 2 排出量、印刷枚数それぞれ別々に独立で表示し、それぞれ個別に管理することができます。 

「エコ状況」には消費電力/ co 2 排出量、「用紙管理」には印刷枚数を、表示項目設定機能（メニュー「表示」—「表示項目設定」）を 
使って、表示するよろにします。 


i 〕 n 9 集計ツ-ル 


ファイル (E ) 表示幼ヘルブ ㈣ 

エコ情報一覧： ユーザー表示 G 無し r •有り 月間/年間 i 月間集計 r 年間集計 

12009 _£1年度 


並ぺ替え条件：|登錄胭 逆ぺ替え順： P 昇_广陷胭 作成日付[2010年3月16日 

エコ状況|用紙管理|プリンタ-管理1 プリンタ-通折|目標設定|更新 Iし のみ更新| 


H 況一見^!爪 


年度目標(プリンター1台当たり） 

0 1.C02 排出*年間目標=消簧電力 x 12ヶ月 x C02 排出係数 I .(1 2.用紙使用量年間目楞=用紙枚数 XI2ヶ月 

40.0 kg-C02 月間 1 6.0 kWh 0.555000 kg-C02AWi 2.400 枚 月間 200枚 

厂2年目以降 前年実宿比「 % ^'lJ；g 厂2年目以降 前年実辖比| 則浪 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 
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12.07.76.03.5 

0 2 0 2 

6 4 6 4 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


s .」 ブリンター 


」エコ頂目 


J 行項目 


ブリンター A 消費 1 力 ( kWh ) 月間実辖 

C 02 換苣値 ( ke - C ... 目標思計 
実箱思計 
月間実辖 

印刷枚数 目標思計 

実箱思計 
月間実箱 

両面利用率 月間実辖 

印刷面数 月間実辖 

マルチページ利用率月間実辖 
トナ-セ-ブ利用率月間実箱 

ブリンター日 消費 1 力 ( kVVh ) 月間実辖 

C 02 換 im < kg - C ... 目標累計 
実箱累計 
月間実辖 

印刷枚数 目標累計 

実箱累計 
月間実箱 

両面利用牢 月間実辖 

印刷面数 月間実辖 

マルチページ利用率月間実辖 
トナ-セ-ブ利用率月間実辖 

合計 消費 1 !力 ( kWh 〉 月間実辖 

C 02 換苣値 ( kg - C ... 目標累計 
実搭累計 
月間実辖 

印刷枚数 目標累計 

実箱累計 
月間実辖 

両面利用牢 月間実搭 


並べ替え条件：|登録) i こ J 並べ替え耀： R 昇_广降_ _ 作成日付12010年3月16日 

エコ状況|用紙音理 j ゴリント音理 j リンタ-谢尺| 引票設定1 更新 1しのみ更新 I 


12008 j-J 年度 


年度目標(ゴリンター 1 台当たり〉 
© 1 . C 02 排出量年間目楞 


消費電力 
月間 


12 ヶ月 
kWh 


x C 02 排出係数 

0.555000 kg - C 02 AWh 


I $ 2 .用紙使用量年間目楞 

2 . 400 枚 


2年目!; 


=用紙枚数 
月間 

济年実宿比丨 


x 12 ヶ月 
200枚 


エコ惜報一覧： ユーサー表不 4 無し r 有り 月間/年間 （？ 月間集計广年間集計 


ファイル<£〉表示秘ヘルブ ㈣ 


③年度か変わってち昨年度の印刷枚数の月間実績などを一覧表示することかできます。 

さらにプリンター合計も見ることができます。 

まず、年度を昨年度にします。 ( ex . 現在2009年度の4月1日であれば、2008年にする。） 

次に、表示項目設定（メニュー「表示」—「表示項目設定」）にて、「印刷枚数」の「月間実績」をチェックします。 

他の項目は全てチェックをはずしてください。（月間実績だけを表示したい場合） 

表示項目設定ダイア□グにて、「全てクリア（非表示）」ボタンをクリックすると、全項目チェックがはずされます。 
次に「印刷枚数」の「月間実績」をチェックします。 

そして「設定終了」ボタンをクリックします。 

続いて、メニュー「表示」—「プリンター合計を表示する」のチェックを〇 N します。 

(既にチェック〇 N になっている場合は、チェックをはずさないでください。） 

以上の操作で、エコ情報一覧に表示されています。 


inn グ集計ツール 


S 回区) 


月 ^ P Q 1 

2 Z 530 J 


詰詰20028228246044.7;24.8200394394472 


7099011搿6%羝 8044022洛6搿光 
82.40.45.45..40.38.3863.5136335.40.97.97..40.73.7320.66142 


2093012^6^^ 3047021^1^^ 
440.45.22.403.38154922580 140.297 .a 如 1.73 〇 〇〇 

3660095光6%% 

「36.43.4 2.2.122 

s 33.339.5 s §.044151 g 237 g § 


6679016旄羝 
327100 
193696102.7162 
2 2 4 


2604072羝 
626.313 6_7_2433 

1364053托〇洛羝 
&23.27.&.402.5567811.225 3 

6.80.04.23.80082361 J 579 戗 § 
20242_ oq 2631 

9643065^8%% 
& 16 .20.&.00..64 1866 30710 

0314017 
&13.17.4.80.46457278232 

3076044涔3光％ 
od 10.12.460 g 30594845 o 

7.0i400700396li 

5311044涔8涔％ 
U 4 42030303841453 


38.733.3 PII 24181 S 5437 P 

3.50.04.31.90064536?5004?5§ 
3 C 648 319 3 5 
2 14 

1.96.62.41.10011 
2261.64.2 

0336077羝8光％ 
28.23.26115.1.404.202010220 0 

14.220.0 SPE ⑽ 
3787034%4羝％ 

1223 

5317092%3涔％ 
298.13.227.165.801.20433440 0 

5054073搿2%% 
29.10.6116.60771618190 0 

37.8 S 45.121.04006142202 S 認 

5311044羝8%% 
43.—24.24.2039396765520 


5933033% 
18.79.43.43..80.11.1 138 
6 33488 


5930033% 
を 79.343.14.808.111548 

9329001对 
26.73.340.14.4.407.963144 

4639092^ 
48.66.25.26..00.643972 


1940079搿 
ぇ59.298.3, 5 0_7.25_2675 


羝光 1345— 
s i 3, 4 0 


.982247 


1699020% 
34.46.288.18.2.806.768865 

1.10.09.91.7400882443棚 
2 42612.45.84 4 

2320099涔 

— ^—8 

5621009% 
306.26.244.170.1.602.678838 

8010017% 
37.20.74.211.201.784645 

4.83.33.14.90014166 S 5 
441353248 3,6 5 

9733088% 
50.を28.28.40696954 
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bfIS ^ -〇... 

月間実辖 
目標思計 
実语男計 

月間実辖 

印刷枚数 

[ Si 面利用牢 
印刷面数 
マルチページ利用牢 
トナ Hz づ利用牢 

目標思計 
実辖思計 
月間実辖 

日 P 弓圭话 

ZirM ! 夫 寅 

月間実箱 
月間実辖 
月間実辖 

消費電力 ( kWh 〉 

C 02 換笪値 ( kg - C ... 

月間実箱 
目標累計 


実辖思計 
月間実箱 

印刷枚数 

目標累計 
実辖累計 
ij 口' XV , 

岡面利用牢 
印刷面数 
マルチページ利用牢 
トナ-セ-ブ利用牢 

月間実箱 
月間実箱 
月間実箱 
月間実辖 

消費1力 ( kWh > 

C02 換甚値 ( kg - c ... 

月間実宿 
目楞累計 
実辖思計 
月間実箱 

印刷枚数 

目標思計 

月間実辖 

面利用率 

月圊実箱 


4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月年度含計 月平均 



エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


④起動時に情報取得できなかったプリンターのみを選択して最新情報を取得することができます。 

1) 現在表示されているエコ情報一覧の更新ステータスが’-‘のプリンターの電源を入れてください。 

次に、卜’のみ更新」ボタンをクリックします。（またはメニュー「表示」—卜’のみ更新」） 

対象プリンターよりエコ□グ情報を順次収集し終わると、エコ情報一覧が再表示されますので、再度、更新ステータスをチェックして 
ください。全てのプリンターの更新ステータスに「*」が表示されていると、全プリンター最新の情報に更新されています。 

‘-‘がまだあるよろですと、再度上記手順でやり直してください。 

前述の①〜③の例では、1台のプリンター（プリンター B ) の情報が最新ではありません（更新ステータスが「-」）ので、そのプリンター 
の電源を入れ、のみ更新」ボタンをクリックします。 


エコ的集計ッ-ル [Uj|nij|x_j 


ファイル (£) 表示邸ヘルブ砂 

エコ惜報一覧： ユーザー表示•無し厂有り 月間/年間4月間集計 r ' 年間集計 

12009 zj 年度 

年度目標(ゴリンター1台当たり） 

# 1. C 02 排出量年間目標=消費電力 x 12ヶ月 x C 02 排出係数 fj 2 . 用紙使用量年間目標=用紙枚数 XI 2ヶ月 

40.0 kg - C 02 月間「 6.0 kWh | 0.555000 ke - C 02 AWh 2.400枚 月間「 200枚 

厂2年目以降 前年実辖比！ 》則滅 厂2年目以降 前年実箱比！ 》則浪 

並ぺ替え条件： [1 錄川_ 並ぺ替え川_: i 昇胭 r mm 作成日付2010年3月11日 

I コ状況|用贼理1カンタ1理| I プリンター還択 I 關定 I 更新 I .一.のみ更新 I 


2)’-‘のみ自動更新モードを使用して、情報取得できなかったプリンターの最新情報を自動で取得することができます。 

メニュー「表示」—‘のみ自動更新モード」をチェックしてください。 

更新の結果、プリンター電源〇 FF などにより「プリンター応答無し」エラーとなっているプリンターに対して、3〇分間隔で、自動的(こ 
エコ□グ情報の取得を試みます。 

全てのプリンターの更新ステータスに「*」が表示されていると、全プリンター最新の情報に更新されています。 


更新ステータス欄 


6399077 6 0399077 3 6788044 
58.77 8 .a 4 440.62.62 

0066030066021922055% 
19.40.10.10.2.405.365.36317.0212184.40.46.46.2.404:124.12511.282331 03.79.57.57.4.809.489.4845 

906003 2068028^5^^ 1927052% 
&40.10.&2.405.362.40303.12123 &40.46.12.404.123227411301 2.79.57.&4.809.482.7329 

3663090洛9%% 0699046^5%% 3352036% 
Z 36. を 12.202.958430.0880 736.44 . c ^.203:79.0730.39371 A 73.50. を.406.75.9130 

4338093呢5昶洛 3305088^1^^ 7632071% 
L 33.4 am 2.1152276638 o &33.41&2.002.718450.275 O 766.45.4.4.004.83.3741 

3 30.0 詰 111 17*210 1 ss 30.0 lmpl 1 s 10 . 7 59.941.0 sllp 

3 ぽ ^=32.0siiiii 2 s^35.17.0iip 

U 1 SI 1.328 S 443 S s 23.325.2 sl§i 1511.146.628.1 s §8.4192.69163« 

s 2 5:5sll_141l209; fs-m 511 1:195il 3 ssl 22 . 0 3llp 

<^792]0?^32淡37汉说 J 名. 7430 M 52 谈 34 仪谈 4. J .5 方]0?2|4说 
01610.0089860020 616153.003:509665.58240 6331732.004.39.0460 

7374091^8%% 6338093601086% 

a 13.1 d 808015251820 0^13.12.48〇.53.4956.33283 A 26 .1 4.を.60.34.6453 

20370868052047 0089023 % 

1 1 0.1 L 662331を10.つ&6 0.6391 つ20.汉3 27.93 

3772024%6涔涔 5730070涔6%% 9301094% 

a&aa4043152719oo &&4csi4036155723458 113. &280793042 

9355082333077光3洛搿 1788055% 

aoiacb20272748416 1 u csi 22021215834288 & & 2 CSI40494953 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


+. 

カン gA 

消昔電力 ( kWh ) 



C 02^ HfI ( kg - C ... 








印刷観 









岡面利用率 


印刷面数 


マルチぺ-ジ別用率 



トナ-セ-プ利用率 

* 

プリンタ ー B 

消昔電力 ( k 1 ^) 
C 02^ HfI ( kg - C ... 








印刷枚数 







岡面利用率 


印刷面数 



マルチぺ-ジ別用率 



トナ-セ-プ利用率 



合計 

消昔電力 ( kWh ) 



C 02^ HfI ( kg - C ... 









印刷枚数 








岡面利用率 


6.3 

7.0 

3.9 








17.1 

5.7 













3.5 

7.4 

9.5 








9.5 

3.2 

3.5 

3.9 

22 








9.5 

3.2 













040 

1.924 

2.290 









2.290 

766 

848 

1.076 

374 









2.298 

766 

5035 

3035 

3435 









3835 


1.271 

1.395 

502 








3.160 

1.056 

535 

31 % 

m 









2035 


035 

13 S 

035 









135 













27.6 

11.6 

3.0 








42.1 

14.0 












15.3 

21.7 

23.4 







~ 23.4 

7.8 

15.3 

6.4 

1.7 








23.4 

7.8 













6.226 

0.402 

0.771 









0.771 

2.924 

6.226 

2.176 

369 








8.771 

2.924 

2535 

1635 

9 % 







22 % 


7.776 

2.516 

401 








10.693 

3.564 

2135 

Q % 

2 % 







M % 


035 

m 

m 







m 













33.8 

18.5 

6.9 








59.21 

19.7 











10.0 

29.1 

32.9 







32.9 

11.0 

18.8 

10.3 

3.0 









32.9 

11.0 














7.074 

10.326 

11.069 








11.069 

3.690 

7.074 

3.252 

743 







11.069 

3.690 

2835 

2035 

22 % 







2535 



⑤1年間の集計期間を、例えば、1月1日から12月31日までとして、エコ□グ情報を管理するもできます。 

プリンターのパネル設定または We b 設定の「エコ□グ期初日設定」にて、期初日を1月1日に変更してください。 
この場合、期初日変更後、必ず、プリンターをオンラインにし、その後、プリンターの電源を一度切ってください。 
(期初日を変更すると、エコ□グは停止状態となり、次のプリンター電源〇卜より、エコ□グを再開します。） 

期初日変更後の、エコ情報一覧表示は、1月から12月までの表示となります。 


ム]ロサ集計ツール 「■ |rnlixj 


ファイル ( e ) 表示秘ヘルプ ㈣ 

エコ惜報一覧： ユーザー表示■無し r 有り 月間/年間$月間集計广年間集計 

12010 こ ] 年度 
年度目標(プリンター1台当；■こり） 

- ) 1. C 02 排出量年間目標=消費電力 X 12ヶ月.，奪. C 02 排出係数 IJ 2 . 用紙使用量年間目標=用紙枚数 #12ヶ月 

kg - C 02 月間「 _ kWh 0.555000 kg - C 02 AWh 枚 月間 枚 

厂2年目以降 前年実辖比| %則滅 厂2年目以陷 前年実辖比| % 肖 IJ 滅 

並べ替え条件： | S 1 H 並べ替え順： F 昇順广陶 II 目 _ 作成日付2010年3月16日 

エコ状況 ] 用紙―理+|ゴリンター—理| |ゴリンタ-删| § 樘設定 | 翻 I し■⑽翻 I 

S...I プリンター I エコ項目 i ~~ TW ] ~~ 2 K ] ~~3^1 ~~ 4^1 ~~5^1 ~~ eFI ~~ lW \ ~~0^1 ~~9月 I 10月 I 11月丨12月 | 年度合計 | 月平均 丨 a 


m 計計箱計計辖辖辖辖辖 m 計計箱計計辖辖辖辖辖 m 計計箱計計辖辖 

1- ^ ^ 1- ^ 

3.- 0 0 p p 0 3.- 0 0 p p 0 3.- 0 0 p 

間楞辖間樘辖間間間間間間楞辖間樘辖間間間間間間楞辖間樘辖間間 

月目実月目実月月月月月月目実月目実月月月月月月目実月目実月月 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


■目標設定 

①プリンター導入したばかりで、月間消費電力がわからない場合は？ 

プリンターの消費電力はその使用状況によって変わりますので、まず1〜2ヶ月間は、目標設定せずに使用してみてください。 
1ヶ月間の消費電力が分かりますので、その後、目標設定を行ってください。 


②前年度と比較して削減目標を設定する場合は？ 

「目標設定」ボタン（またはメニュー「ファイル」—「目標設定」）をクリックして、目標設定ダイアログを表示します。 

目標設定ダイア□グにて、プリンター導入から最初の1年間は、前年実績が無いため、月間消費電力または月間用紙枚数を指定して 
目標設定します。 

2年目以降前年実績比で何％削減するかの指定をチェックし、削減率を入力して目標設定を行ないます。 

最後に「設定終了」ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 

以上で、2年目以降、前年実績からの削減率指定による目標設定されます。 

エコ情報一覧表示の中の月間目標や目標累計に、目標値が示されます。 


③排出係数は？ 

co 2 排出係数は、年度別電気事業者別により異なります。 
電気事業者が分からない場合などは、デフォルト値の 
0.555 kg - C 02/ kWh を使用してください。 

詳しくは環境省のホームページを調べてみてください。 


電気事業者 

co 2 排出係数 

( kg - C 02/ kWh ) 

電気事業者 

co 2 排出係数 

( kg - C 02/ kWh ) 

北海道電力 ㈱ 

0.479 

イーレックス ㈱ 

0.429 

東北電力 ㈱ 

0.441 

エネサーブ ㈱ 

0.423 

東京電力 ㈱ 

0.339 

㈱ エネット 

0.441 

中部 電力 ㈱ 

0.481 

GTF ク、' リ-ンハ。ワ -㈱ 

0.289 

北陸電力 ㈱ 

0.457 

ダイヤモント''ハ。ワ -㈱ 

0.432 

関西電力 ㈱ 

0.338 

㈱ ファ-ストエス] 

0.292 

四国電力 ㈱ 

0.368 

丸紅 ㈱ 

0.507 

九州電力 ㈱ 

0.375 
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<参考>平成18年度の電気事業者別排出係数 (環境省報道発表 H 19.9.17) 















エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


■対象プリンターの追加 

①他のネットワークセグメントのプリンターを追加する場合は？ 

「プリンター選択」ボタン（またはメニュー「ファイル」—「プリンター選択」）をクリックし、プリンター選択ダイアログを表示します。 
次に「追加」ボタンをクリックして、プリンター追加ダイアログを表示します。 

他のセグメントのプリンターの場合は、「ホスト名または I P アドレス」をチェックして、ホスト名欄にホスト名または I P アドレスを 
入力して、「追加」ボタンをクリックしてください。 


■ CSV 出力 

①グラフ化したい場合は？ 

本 ツールでは グラフを サポート しておりません。 

必要なデータをエコ情報一覧にて表示したあと、 CSV 出力（メニュー「ファイル」 —「 CSV 出力」）してください。 
その後、 Excel などのグラフツールで CSV データを取り込み、グラフを作成してください。 
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システム設計上の考慮事項 

多数のプリンターのエコ情報を管理する場合、下記の点をご考慮いただく必要がございます。 

(1) 更新時間 

プリンターの電源が ON 状態でエコ□グ情報を取得できる場合、プリンター 1 台あたり、約 4sec で取得（※彳）できます。 
(プリンター1台あたり25ユーザーの場合の更新時間です。ユーザー数により更新時間は変化します。） 

※づ：対象プリンターが固定 IP アドレスで運用されていて、かつ、プリンターのマシン名も書き込まれている場合には、 
マシン名での接続を試行した（約 3sec) 後で IP アドレスでの接続を行うため、約 3sec 多くかかります。 

プリンターの電源が OF F 状態などエコ□グ情報を取得できない場合、プリンター 1 台あたり、約 6sec でタイムアウトします。 

(プリンターとの接続処理は、マシン名で接続— IP アドレスで接続、と 2step の接続処理を行なっています。 
それぞれタイムアウトは約 3sec としています。） 

※すべての対象プリンターよりエコ□グ情報を収集してから、エコ情報一覧が表示されますので、対象プリンターが多い場合や 
電源の入っていないプリンターがある場合は、しばらく時間がかかります。 

※上記の時間は、下記の測定璟境における実験結果に基づいた値を記載しております。 

動作璟境が異なると処理時間が変わることちございますので、システム設計上の目安としてお役立てください。 

測定璟境：コンピューター： CPU : CeleronM 1 .3GHz、 メモリ： 768MB、HDD : 60GB 
接続形態： LAN インターフェイスが〇〇 BASE-T) 

(2) 必要メモリ 

プリンター1台あたり、約 450KB (25 ユーザー）〜 4MB (256 ユーザー）必要です。 

(主なメモリ使用：エコ情報の記憶、エコ情報一覧の表示データ、など） 

また、エコ□グ情報を更新（各プリンターより収集）する際は、一時的に約 2MB のメモリが必要です。 

多数のプリンターを扱う場合は、台数に見合うメモリがあると快適に御利用いただけます。 

(3) 必要 HDD 容量 

プリンター1台あたり、約 350KB (25 ユーザー）〜 3MB (256 ユーザー）必要です。 

多数のプリンターを扱ろ場合は、台数に見合ろ HDD を御用意してください。 
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お問い合わせ窓口 

製品の修理 • メンテナンスに関するお問い合わせ 

修理の内容 • 方法 • 期間 • 費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

M 0570-033066 携帯電話 • PHS 等をご利用の場合 

製品の機能設定方法 • ソフト障害に関するお問い合わせ 

M 0570_066044 携帯電話 • PHS 等をご利用の場合 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

く受付時間〉月曜日〜土曜日 AM 9:00 〜 PM 5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関するお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


048-233-7243 


048-233-7232 


お客様サポートホー厶ぺージ 


http://casio. jp/support/ppr/ 
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